Kerala Gazette No. 40 dated 12th October 2010 . 
PART MI 


STORES PURCHASE 


Agriculture Department 

ദർഘാസ് പ്രതികയുടെ വില യാതൊരു കാരണവശാലും 

മടക്കിക്കൊടു ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പ്രതിക ഏജൻ സി / 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ഡീലർമാർക്ക് മാത്രം നൽകു ന്നതും ആയത് കൈമാറ്റം 
നമ്പർ ഇഇ ( 2) 676 / 2010. 

2010 സെപ്റ്റംബർ 8. 

ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

(കൃഷി) എന്ന പേരില ടച്ച നിശ്ചിത തുകയുടെ ബാങ്ക് 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ആലപ്പുഴ കൃഷി ഡാഫ്റ്റ് നിര തദ വ്യമായി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പറയുന്ന സാധന ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത തുകയുടെ നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്തതും 
സാമഗ്രികൾ ഈ ആഫീസിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
നിശ്ചിത യോഗ്യത യുള്ള അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 100 രൂപയുടെ 
ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ 

മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനിറി എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

സാ ധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിനുള്ള ദർഘാസിന് 

സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ക വ റിന്റെ പുറത്ത് സാധ നസാമഗ്രികളുടെ പേര് ബാധകമാണ്. 
എഴു തി യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 20 - 10 - 2010 - ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ളും മറ്റ് വിശദ വിവ ര ങ്ങളും 
വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ ഈ ആഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും - ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുൻപ് മുതൽ 
അന്നേ ദി വസം വൈകുന്നേരം 3 . 30 - ന് ഹാജരുള്ള 20 - 10 - 2010 പകൽ 1 മണിവരെ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ഏജൻസികളുടെയോ ഡീലർമാരുടേയോ അവർ രേഖാമൂലം 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവില പണമായോ മണി 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് ( തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല) രേഖാമൂലം 
തുറ ക്കു ന്ന തുമാ ണ് . പസ് ത ദിവസം ഏതെങ്കിലും 

അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. 
കാരണവശാൽ അവധി ദിവസമായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി 

ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ട നിര ത ദ വ്യം 

ട്രഷറിയിലോ അംഗീകൃത ബാങ്കിലോനിന്നും ലഭിക്കുന്ന 
ദിവസം മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യവ സ്ഥ യിലും സമയത്തും 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) ആലപ്പുഴ പേർക്ക് 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. മുകളിൽ 

പിൻവലിക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തി ഒപ്പിട്ട ഡാറ്റായി മാത്രമേ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ, മെഷിനറികൾ 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നിരതദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസി 
എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആലപ്പുഴ 

നോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത പ്രാഥമിക 
കൃഷി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

- വരുമാന നികുതി, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി, 
കമ സാധനസാമഗ്രികളുടെ 

വിൽപ്പന നികുതി തുട ങ്ങി യ നിയ മാ നു സത തുകകൾ 
നമ്പർ പേരും എണ്ണവും 

നൽകുവാൻ കോൺട്രാക്ടർ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ദർഘാസിന്റെ 

കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നുമുതൽ 6 മാസം വരെ 
1 Tractor. 20 -25 HP A wheel drive Power 

ആയിരിക്കും. 
steering PTO Power 15 - 20 , PTO Speed 

- ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ 
540 /960 , with 18 /20 blade rotovator suitable 

ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസിനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ 
for the tractor — 9 Nos . 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . യാതൊരു കാരണവും 
2 Post hole digger with Augar 4 Nos. 

കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് തീയതി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും എല്ലാ 
3 Ridger - 4 Nos. 

ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) യിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
4 Bed former — 4 Nos. 

- നിശ്ചിത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
5 Weed Cutter — 8 Nos. 

ദിവസം നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
6 Garden tiller , with attachments (Rotary tiller ) 8 Nos. 

സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
അടങ്കൽ തുക രൂപ 62.8 ലക്ഷം. 

ദക്ഷിണമേഖലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
നിരതദ്രവ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 1 %. 

എഞ്ചിനീയറുടെ (കൃഷി) കാര്യാലയം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ആലപ്പുഴ. 

- എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 9,420 + വി. നി. 
സാധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണം പെസിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ 
ആലപ്പുഴ കൃഷിഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്നും ദർഘാസ് ദിവസം 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾ ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത തുക വിൽപ്പന 
നികുതി അടക്കം ഈ ഓഫീസിൽ അടച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ട 
തുമാ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ അധിക പകർപ്പിന് 
വിൽപ്പന നികുതിയടക്കം പ്രത്യേക വില അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ ബി160 / 2010 . 

2010 സെപ്റ്റംബർ 6. 
നെല്ലിയാംപതി ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് & വെജിറ്റബിൾ 
ഫാമിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പഴസംസ്കരണശാലയിലെ ഉപയോ 
ഗത്തിനായി 123 Imm ഉയരമുള്ളതും 58 mm വാവട്ടമുള്ളതുമായ 
500 ഗ്രാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ലിയർ വെർജിൻ ഗ്ലാസ് ജാർ പ്രിന്റ് 
ചെയ്ത അടപ്പ് സഹിതം എത്തിച്ചു ത രു ന്ന തിന് 
തയ്യാറുള്ള വ രിൽ നിന്നും മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള മുദ്ര വച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇന വിവരം - 500 ഗ്രാം ക്ലിയർ വെർജിൻ ഗ്ലാസ് ജാർ Intending tenderers may apply to the Director , 
പ്രിന്റ് ചെയ്ത അടപ്പ് സഹിതം - 15000 എണ്ണം. 

Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals , 
മതിപ്പുവില - രൂപ 1,50, 000. 

Palode , Pacha P. 0 ., Thiruvananthapuram , Kerala , 

Pin - 695 562 , for obtaining the prescribed tender forms on 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 1,500. 

which tenders should be submitted . Application for the 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 +എസ്. ടി . + tender form should be accompanied by a cash remittance 
എ . എസ്. ടി. 

of Rs. 400 . (Rupees Four hundred only ) and VAT 4 % 
സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനുള്ള കാലാവധി - ഉത്തരവ് 

which is the price fixed for a set of tender form and which 
നൽകി 7 ദിവസത്തിനകം. 

is not refundable. The tender forms are not transferable . 

Sale of tender forms will be closed at 3 p .m . on 21- 10 - 2010 . 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 6 -9 -2010 രാവിലെ 10 മണിമുതൽ Those who have wish to get the tender form by post may 
20- 10 - 2010 പകൽ 1 മണി വരെ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഈ sent Rs. 500 (Rupees five hundred only ) by M . O . which 
ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യു ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച 

includes Cost, Taxes, Postal Charges etc . Cheques, Postal 
ദ ർ ഘാ സു കൾ 20 - 10 - 2010 പകൽ 2 മണി വരെ 

Stamps, Demand Drafts etc . will not be accepted towards 
സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് 

the cost of tender forms. The forms will not be sent by 
( അ ന്നേ ദിവസം അവധി യാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 

VPP. Duplicate forms if required will be issued at Rs. 200 
ദി വ സം ) അ പ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 

( Rupees two hundred only ) and VAT 4 % extra per copy . 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 

Further details if any can be had from this office on all 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകാരന് മേലധികാരിയുടെ 

working days during office hours. 
അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ദർഘാസുകൾ കാരണം കാണിക്കാതെ നിരസിക്കുവാനോ 

ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
മാറ്റി വ യ് ക്കു വാനോ ഉള്ള അ ധി കാരം ഫാം - എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഹൈ പ്രഷർ 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 100 രൂപയുടെമുദ്രപ്രതത്തിൽ ക്ളീനർ - 2 എണ്ണം നൽകുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ദർഘാസിനോ ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . അടങ്കൽ തുക 
ടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 

രൂപ 60 , 000 . 


സർക്കാർ ദർഘാസുകൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാവുന്നതാണ്. 


ഗവൺമെന്റ് ഓറഞ്ച് & വെജിറ്റബിൾ ഫാം , 
നെല്ലിയാംപതി, പാലക്കാട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


Animal Husbandry Department 

RE- TENDER NOTICES 


- (1 ) 
[No. XIX/2010-11] 

| 22nd September 2010 . 


No. B . 1710 /2010. 


Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of High Pressure Cleaner — 2 Nos. for the use of Institute 
of Animal Health and Veterinary Biologicals, Palode , 
Pacha P. O ., Thiruvananthapuram , Kerala . Approximate 
Estimate Cost is Rs. 60 ,000 . 


- ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് പുറത്ത് “ദർഘാസ് 
നമ്പർ 19/2010 - 11 ഹൈ പ്രഷർ ക്ളീനർ നൽകുന്നതിന്” എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ 
ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ് , പാലോട്, 
പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ- 695 562 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 22 - 10 - 2010 പകൽ 11 മണിവരെയാണ്. 
താമ സിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . 
ദർഘാ സു കൾ 22 - 10 - 2010 പകൽ 2 മണിക്ക് ബന്ധ പ്പെട്ട 
ദർഘാസുകാരനോ അംഗീകൃത ഏജന്റോ പ്രസ്തുത സമയത്ത് 
ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർ ഘാസ് നൽകാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ ദർഘാസ് 
നൽ കേ ണ്ട (പത്യേ ക മായ ഫോറ ത്തിന് ഡ യ റ ക് ടർ, 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി, 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, 

കേരളം, പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഇങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ഫോറവിലയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 400 രൂപ ( നാനൂറ് മാത്രം) 
യും 4 % നികുതിയും ചേർത്ത് പണമടച്ചതിന്റെ രസീതുകൂടി 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഈ തുക മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 21- 10 - 2010, പകൽ 3 മണിക്ക് നിർത്തൽ 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണ 
മെന്നുള്ളവർ ഫോറവിലയും നികുതിയും തപാൽ ചാർജ്ജും 
അടക്കം രൂപ 500 (അഞ്ഞൂറ് മാത്രം) മണി ഓർഡർ ആയി 
മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ഫോറ 
വില യായി ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റുകൾ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ ഫോറം വി. പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ 
ഡപ്ളിക്കേറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രതി ഒന്നിന് 200 രൂപ 
( ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം) യും 4 % നികുതിയും അധികമായി 
നൽകേണ്ടതാകുന്നു . 


The tender should be superscribed “ Tender 
No . XIX /2010 - 11 Supply of High Pressure Cleaner and 
should be addressed to the Director, Institute of Animal 
Health and Veterinary Biologicals , Palode , Pacha P. O ., 
Thiruvananthapuram , Kerala , Pin -695 562 . Last date for the 
receipt of tender is 22 - 10 -2010 at 11 a .m . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at 2 p .m . 
on 22 - 10 - 2010 in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time of 
opening of tender. 


- (2 ) 


ദർഘാസ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ ദർഘാസ് 
നൽ കേ ണ്ട് പ്രത്യേ ക മായ ഫോറ ത്തിന് ഡ യ റ ക് ടർ, 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, 
കേരളം, പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഇങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

ഫോറവിലയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള 400 രൂപ (നാനൂറ് രൂപ 
മാത്രം) 4 % നികുതിയും ചേർത്ത് പണമടച്ചതിന്റെ രസീതുകൂടി 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഈ തുക മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 21- 10- 2010, 3 മണിക്ക് നിർത്തൽ 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണ 
- മെന്നുളളവർ ഫോറവിലയും നികുതിയും തപാൽ ചാർജ്ജും 
അടക്കം രൂപ 500 (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം) മണിഓർഡർ ആയി 
മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാ സ ത്തിൽ അയച്ചു ത ര ണ്ട താ ണ് . 
ഫോറവിലയായി ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകൾ, തപാൽ 
സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ ഫോറം വി. പി. പി. 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് ആവശ്യമുളള വർ പതി ഒന്നിന് 200 രൂപ 
( ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം) യും 4 % നികുതിയും അധികമായി 
നൽകേണ്ടതാകുന്നു . 


Office of the Director, 
Institute of Animal Health and 
Veterinary Biologicals, Palode. 


( Sd.) 
Director: 


[ No. XX/2010 - 11 ] 
No. B . 1682 /2010 . 

22nd September 2010 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Medicines — 5 Items for the use of Institute of Animal 
Health & Veterinary Biologicals , Palode, Pacha P . O ., 
Thiruvananthapuram , Kerala. Approximate cost is 
Rs. 65 , 732 . 

The tender should be superscribed as “ Tender 
No. XX/ 2010 - 11 Supply of Medicines ” and should be 
addressed to the Director, Institute of Animal Health & 
Veterinary Biologicals, Palode, Pacha P . 0 ., 
Thiruvananthapuram, Kerala , Pin - 695 562 . Last date for the 
receipt of the tender is 22 - 10 -2010 at 11 a. m . Late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 
2 .30 p.m . on 22 - 10 -2010 in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time of opening of tender. 

Intending tenderers may on application to the Director, 
Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals, Palode, 
Pacha P . O ., Thiruvananthapuram , Kerala , Pin -695 562, for 
obtaining the prescribed tender forms on which the 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
Rs. 400 (Rupees Four hundred only ) and VAT 4 % which is 
the price fixed for a set of tender form and which is not 
refundable . The tender forms are not transferable. The 
sale of the tender forms will be closed at 3 p .m . on 21 - 10 
2010 . Those who have wish to get the tender form by 
post may sent Rs. 500 (Rupees Five hundred only ) by M . 
0 . which includes Cost, Taxes , Postal Charges etc . 
Cheques, Postal Stamps , Demand Drafts etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. The forms will 
not sent by V .P.P. Duplicate forms if required will be issued 
at Rs. 200 (Rupees Two hundred only) and VAT 4 % extra 
per copy . 

Further details if any can be had from this office on all 
working days during office hours. 

- ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി മെഡിസിൻസ് - 
5 ഇനം നൽകുന്നതിന്മത്സരസ്വഭാ വ മു ളള മുദവെച്ച 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . അടങ്കൽ തുക 
രൂപ 65,732. 

ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് പുറത്ത് “ദർഘാസ് 
നമ്പർ 20 2010 - 11 മെഡിസിൻ സ് നൽകുന്നതിന് എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ 
ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, 
പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ- 695 562 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 22 - 10 - 2010 പകൽ 11 മണിവരെയാണ്. 
താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ 22 - 10 - 2010 പകൽ 2 .30 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട 
ദർഘാസുകാരനോ അംഗീകൃത ഏജന്റോ പ്രസ്തുത സമയത്ത് 
ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


SHORT TENDER NOTICES 


( 1 ) 


[ No. XVIII /2010 - 11) 


- No. B . 2254/2010. 

22nd September 2010 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Fabricated Steel Furniture — 5 Nos. for the use of 
Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals , Palode, 
Pacha P. O ., Thiruvananthapuram . 


The tender should be superscribed as “ Tender 
No. XVIII / 2010 -11 Supply of Fabricated Steel Furniture 
and should be addressed to the Director, Institute of 
Animal Health & Veterinary Biologicals, Palode , 
Pacha P. O ., Thiruvananthapuram , Kerala , Pin -695 562 . 
Last date for the receipt of tender is 22- 10 - 2010 at 11 a .m . 

Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
- opened at 12.30 p . m . on 22 - 10 - 2010 in the presence of 

the tenderers or their authorized representatives who may 
be present at that time of opening of tender. 

Intending tenderers may on application to the 
Director, Institute of Animal Health & Veterinary 
Biologicals, Palode, Pacha P. 0 ., Thiruvananthapuram, 
Kerala , Pin - 695 562 , for obtaining the prescribed tender 
forms on which the tenders should be submitted . 


(2 ) 


Application for the tender form should be accompanied by 
a cash remittance of Rs. 400 (Rupees Four hundred only ) 

(No. XVI/2010 -11 ] 
and VAT 4 % which is the price fixed for a set of tender 
form and which is not refundable. The tender forms are not 

- No. B . 2298/2010. 

| 22nd October 2010 . 
transferable. The sale of tender forms will be closed at 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
3 p . m . on 21- 10 - 2010 . Those who have wish to get the 

of Autoclave — 1 No. for the use of Institute of Animal 
tender form by post may sent Rs. 500 (Rupees Five 

- Health & Veterinary Biologicals , Palode, Pacha P . 0 ., 
hundred only ) by M . O . which includes Cost, Taxes, 

Thiruvananthapuram . Approximate Estimate Cost is 
Postal Charges etc . Cheques, Postal Stamps, Demand 

Rs. 10 , 00, 000. 
Drafts etc. will not be accepted towards the cost of tender 
forms nor will be the forms be sent by V. P. P. Duplicate 

The tender should be superscribed as “ Tender 
forms if required will be issued at Rs. 200 (Rupees Two 

- No. XVI/ 2010 - 11 Supply of Autoclave and should be 
hundred only) and VAT 4 % extra per copy. 

addressed to the Director, Institute of Animal Health 

and Veterinary Biologicals , Palode, Pacha P. O ., 
Further details if any can be had from this office on all 

Thiruvananthapuram , Kerala, Pin -695 562 . Last date for the 
working days during office hours. 

receipt of tender is 22 - 10 - 2010 at 11 a . m . Late tenders 
-- ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി will not be accepted . The tenders will be opened at 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 11.30 a . m . on 22- 10-2010 in the presence of the tenderers 
എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് or their authorized representatives who may be present at 
സ്റ്റീൽ ഫർണിച്ചർ - 5 എണ്ണം നൽകുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള that time of opening of tender. 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Intending tenderers may on application to the 
ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് പുറത്ത് “ദർഘാസ് 

Director, Institute of Animal Health & Veterinary 
നമ്പർ 18 / 2010 - 11 ഫാബി ക്കേ റ്റഡ് സ്റ്റീൽ ഫർണിച്ചർ 

Biologicals, Palode , Pacha P . O ., Thiruvananthapuram , 
നൽകുന്നതിന്” എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 

Kerala, Pin -695 562 , for obtaining the prescribed tender 
ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത്ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, 

forms on which the tender should be submitted . 
പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ- 695 562 

Application for the tender form should be accompanied by 
എന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാകു ന്നു . ദർഘാസുകൾ 

a cash remittance of Rs. 1500 (Rupees One Thousand and 
സ്വീക രി ക്കുന്ന അവ സാന തീയതി 22 - 10 - 2010 പകൽ 

- five hundred only) and VAT 4 % which is the price fixed 
11 മണിവരെയാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ 

for a set of tender form and which is not refundable . The 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ 22 - 10 - 2010 പകൽ 

tender forms are not transferable. The sale of tender 
12.30 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ദർഘാസുകാരനോ അംഗീകൃത 

forms will be closed at 3 p .m . on 21- 10 - 2010 . Those who 
ഏജന്റോ പ്രസ്തുത സമയത്ത് ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ 

have wish to get the tender form by post may sent 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

Rs. 1 ,600 (Rupees One Thousand and six hundred only ) 
ദർഘാസ് നൽകാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ ദർഘാസ് 

by M . O . which includes Cost, Taxes, Postal Charges etc . 
നൽ കേ ണ്ട പ്രത്യേ ക മായ ഫോറ ത്തിന് ഡ യ റ ക് ടർ, 

Cheques, Postal Stamps, Demand Drafts etc . will not be 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 

accepted towards the cost of tender forms nor will the 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, 

forms be sent by V.P.P. Duplicate forms if required will be 
കേരളം, പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ രേഖാമൂലം 

issued at Rs. 800 (Rupees Eight hundred only ) and 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഇങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

VAT 4 % extra per copy . 
ഫോറവിലയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള 400 രൂപയും ( നാനൂറ് രൂപ Further details if any can be had from this office on all 
മാത്രം) 4 % നികുതിയും ചേർത്ത് പണമടച്ചതിന്റെ രസീതുകൂടി 

working days during office hours. 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഈ തുക മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില്പന 21 - 10 - 2010 , 3 മണിക്ക് നിർത്തൽ 

ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
ചെയ്യുന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണ 

എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ആട്ടോക്ലേവ് - 1 
മെന്നുളളവർ ഫോറവിലയും നികുതിയും തപാൽ ചാർജ്ജും 

എണ്ണം നൽകുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാ വ മു ളള മുദ്രവെച്ച 
അടക്കം 500 രൂപ (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം) മണി ഓർഡർ 

ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക 

10, 00,000 രൂപ. 
ആയി മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 

ഫോറവിലയായി ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകൾ, തപാൽ ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് പുറത്ത് “ദർഘാസ് 
സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ ഫാറം വി. പി . പി . - നമ്പർ 16 / 2010 - 11 ആട്ടോക്ലേവ് നൽകുന്നതിന് എന്ന് രേഖ 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്പെടുത്തി ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രതി ഒന്നിന് 200 രൂപയും - ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, 
( ഇ രു ന്നൂറ് രൂപ മാത്രം) 4 % നികുതിയും അധിക മായി തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നൽകേണ്ടതാകുന്നു . 

നൽകേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 


തീയതി 22 - 10 - 2010 പകൽ 11 മണിവരെയാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
22- 10 -2010 പകൽ 11.30 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ദർഘാസുകാരനോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റോ പ്രസ്തുത സമയത്ത് ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ 
അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നൽകാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ ദർഘാസ് 
നൽ കേ ണ്ട പത്ഥ്യ ക മായ ഫോറത്തിന് ഡ യ റ ക് ടർ , 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, 

കേരള, പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഇങ്ങനെയുളള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

ഫോറവി ല യാ യി നിശ്ചയിച്ചിട്ടു ളള 1, 500 ( ആയിരത്തി 
അഞ്ഞൂറ്) രൂപയും 4 % നികുതിയും ചേർത്ത് പണമടച്ചതിന്റെ 
രസീതുകൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഈ തുക മടക്കി 
നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുളളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 21- 10 - 2010 , 
3 മണിക്ക് നിർത്തൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുളളവർ ഫോറവിലയും നികുതിയും 
തപാൽ ചാർജ്ജും അടക്കം 1,600 ( ആയിരത്തി അറുനൂറ്) രൂപ 
മണിഓർഡർ ആയി മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാ സ ത്തിൽ 
അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ഫോറവിലയായി ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റുകൾ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ 
ഫോറം വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങളുടെ ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രതി ഒന്നിന് 
800 രൂപ (എണ്ണൂറ് രൂപാ മാത്രം) യും 4 % നികു തിയും 
അധികമായി നൽകേണ്ടതാകുന്നു . 


price fixed for a set of tender form and which is not 
refundable . The tender forms are not transferable. The 
sale of tender forms will be closed at 3 p . m . on 21 - 10 - 2010 . 
Those who have wish to get the tender form by post may 
sent Rs. 500 (Rupees five hundred only ) by M . O . which 
includes Cost , Taxes , Postal Charges etc. Cheques, Postal 
Stamps, Demand Drafts etc. will not be accepted towards 
the cost of tender forms. The form will not sent by 
V . P. P. Duplicate forms if required will be issued at Rs. 200 
(Rupees two hundred only ) and VAT 4 % extra per copy . 

Further details if any can be had from this office on all 
working days during office hours. 

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി റഫ്രിജറേറ്റർ 1 
എണ്ണം നൽകുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാ വ മു ളള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ഏകദേശ അടങ്കൽ 
തുക- 67 ,000 രൂപ. 

ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിന് പുറത്ത് “ദർഘാസ് 
നമ്പർ 17/ 2010- 11 റ്റഫിജറേറ്റർ നൽകുന്നതിന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് 
വെറ്ററി നറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, 
തിരുവനന്തപുരം, കേരള , പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നൽകേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 22 - 10 - 2010 പകൽ 11 മണിവരെയാണ്. താമസിച്ചു 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
22 -10 - 2010 പകൽ 12 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ദർഘാസുകാരനോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റോ പ്രസ്തുത സമയത്ത് ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ 
അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദ ർ ഘാസ് നൽകാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ ദർഘാസ് 
നൽ കേ ണ്ട (പത്യേ ക മായ ഫോറ ത്തിന് ഡ യ റ ക് ടർ, 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, 

കേരള , പിൻ - 695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഇങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 

ഫോറവിലയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള 400 രൂപ ( നാനൂറ് രൂപ 
മാത്രം) 4 % നികുതിയും ചേർത്ത് പണമടച്ചതിന്റെ രസീതുകൂടി 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു . ഈ തുക മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുളളതല്ല . ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില്പന 21 - 10 - 2010 , 3 മണിക്ക് നിർത്തൽ 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണ 
മെന്നുള്ളവർ ഫോറവിലയും നികുതിയും തപാൽ ചാർജ്ജും 
അടക്കം 500 (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മണിഓർഡർ ആയി മേൽപ്പറഞ്ഞ 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചു ത ര ണ്ട താ ണ് . ഫോറ വില യായി 
ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് ഡാഫുകൾ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പു കൾ 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ ഫോറം വി . പി . പി . ആയി 
അയക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് 
- ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രതി ഒന്നിന് 200 രൂപ ( ഇരുന്നൂറ് രൂപാ 
മാത്രം) യും 4 % നികുതിയും അധികമായി നൽകേണ്ടതാകുന്നു . 


| [ No. XVII/2010 -11 ] 
No. B . 2437/2010 . 

| 22nd September 2010 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Refrigerator - 1 No. for the use of Institute of Animal 
Health & Veterinary Biologicals , Palode, Pacha P. O ., 
Thiruvananthapuram . Approximate Estimate Cost is 
Rs. 67,000 . 


The tender should be superscribed as “ Tender 
No. XVII/2010 - 11 Supply of Refrigerator” and should be 
addressed to the Director, Institute of Animal Health 
and Veterinary Biologicals, Palode, Pacha P . O ., 
Thiruvananthapuram , Kerala , Pin -695 562 . Last date for the 
receipt of tender is 22 - 10 - 2010 at 11 a . m . Late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 
12 noon on 22 -10 - 2010 in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. 

Intending tenderers may on application to the Director, 
Institute of Animal Health & Veterinary Biologicals, Palode, 
Pacha P . 0 ., Thiruvananthapuram , Kerala , Pin -695 562, for 
obtaining the prescribed tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of Rs. 400 
(Rupees Four hundred only ) and VAT 4 % which is the 


Office of the Director of 
Institute of Animal Health 
and Veterinary Biologicals , Palode , 
Pacha P. O ., Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director: 


Chemical Examiner s Laboratory, 

Thiruvananthapuram 
SHORT TENDER NOTICE 


No . S - 2541 /2010 / CE . 

18th September 2010 . 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of Fume hoods with exhaust blower system , 
6 units to the Chemical Examiner ’s Laboratory 
Department, Thiruvananthapuram . The Estimated Amount is 
Rs. Seven lakhs. 


വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 22 - 10 - 2010 രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 
ന്ന തു മാ യി രി ക്കും . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ നികുതിയടക്കം വിലയായ 
1,575 രൂപ (രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് 
മാതം) നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ മു ഖ നയോ അടച്ച് 
തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരളാ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് കെമിക്കൽ 
എക്സാമിനറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡർ എന്നിവ യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സ് 
ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന 20 - 10 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് 
അ വ സാ നി ക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് ഫോറം 
ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഫോറം ഒന്നിന് 788 രൂപ (രൂപ എഴുന്നൂറ്റി 
എൺപത്തിയെട്ട്) ക്രമത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു കാര ണ വശാലും മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 
Office of the Chemical 

(Sd.) 
Examiner s Laboratory, Chief Chemical Examiner to 
Thiruvananthapuram . 

Government. 


The tenders should be superscribed “ No. S - 2541/ 10 /CE 
for the supply of Fume hoods with exhaust 
blower system ” addressed to the Chief Chemical 
Examiner to Government , Chemical Examiner s 
Laboratory , P . H Lab Compound, Red Cross Road , 
Thiruvananthapuram - 35 , Kerala . The last date for receipt of 
completed tenders is 21- 10 - 2010 at 4 p . m . Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
at 11 a . m . on 22 - 10 -2010 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at the time. The payment will be made only on 
Indian Rupees. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned obtain the requisite tender forms with details 
of items on which tenders are to be submitted . 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of Rs. 1,575 (inclusive of S. T.) which 
is the rate fixed for the original tender form and is not 
refundable under any circumstances . The sale of tender 
forms will be closed at 4 p.m . on 20 - 10 - 2010 . Cheques, 
Postal Orders , Drafts etc . will not be accepted towards the 
cost of forms, but money order will be accepted . The 
tender forms will not be sent by V .P. P. Duplicate tender 
forms if required will be issued at Rs. 788 per copy. But 
tender forms will be issued against the receipt of money 
order and postal charges. Every tender should be 
accompanied by an EMD of 1 % of total cost of tendered 
items along with an agreement in Kerala Stamp Paper 
worth Rs. 100 . 


The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postpone any tender without assigning any reasons. 
Further details if any required can be had from this office 
during working days. 

-- തിരുവനന്തപുരം കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ്ലബോറട്ടറി 
യി ലേക്ക് ഫം ഹുഡ്സ് - 6 എണ്ണം വാങ്ങു ന്ന തി ലേക്ക് 
മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ. 

ദർഘാ സു കൾ അടക്കം ചെയ്ത കവറിന് മുകളിൽ 
“ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 2541/ 10 / സി . ഇ . ഹ്യൂം ഹുഡ്സ് 
നൽകുന്നതിലേക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതി “ ഗവൺമെന്റ് 
ചീഫ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ, കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് 
ലബോറട്ടറി, പി. എച്ച്. ലാബിനു സമീപം, റെഡ്ക്രോസ് റോഡ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 35 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 21- 10 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി 


Collegiate Education Department 

QUOTATION NOTICE 

| [ No . 2/2010 - 11 ] 
No, A4/724 /2010 . 

23rd September 2010. 
Sealed competitive quotations are invited in 
Government Arts College, Thiruvananthapuram for the 
purchase of Library Books for the year 2010 - 11 under the 
Plan Fund Scheme “ Furniture , Library and Lab 
Equipments” for Rs. 2 , 06 ,000 (Rupees Two Lakh and 
Six thousand only). Library books are to be supplied for 
the following subjects detailed below . 

- Physics Rs. 30,000 , Maths - Rs. 10,000, Chemistry - 
- Rs. 25, 000, English - Rs . 50 ,000 , Economics - Rs. 25, 000 , 

Commerce - - Rs. 25, 000, History - Rs. 10, 000 , 
Biotechnology - Rs. 20, 000 , Sanskrit - Rs. 3,000, Hindi 
- Rs. 4,000, Malayalam - Rs. 4,000 . 

Quotation must be superscribed “ Quotation for 
supply of Library Books for the year 2010 - 11 ” and 
should be addressed to the Principal, Government Arts 
College , Thiruvananthapuram . 

The last date for the receipt of the sealed quotations 
in the office of the undersigned is 18 -10 -2010, 2 p.m . and 
the quotations will be opened on the same day at 3 p.m . 
in the presence of the quotationers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 


ക്വട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്നയാൾ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഉടമ്പടി റദുചെയ്യുകയും പുസ്തകങ്ങൾ 
വാങ്ങാൻ വേറെ ഏർപ്പാടുചെയ്യുകയും അതുമൂലം കോളേജിനു 
നഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ അത് ഉടമ്പടിക്കാരന്റെ പക്കൽനിന്നും 
ഈടാക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

-- ഒരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ ക്വട്ടേ ഷനുകൾ 
നിര സി ക്കാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാ ളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Government Arts College , 
Thiruvananthapuram. 


( Sd.) 
Principal. 


The rate of maximum discount should be quoted for 
the supply of books and rate of discount for each subject 
must be quoted separately. The successful quotationer 
should execute an agreement in Kerala Stamp Paper worth 
Rs. 100 for the successful fulfillment of the contract and 
should supply books as given in the list on or before the 
date which will be intimated by the Principal. The 
successful quotationer should supply books only as per 
the supply order books not mentioned in the supply 
order will not be accepted . Books , should be supplied 
within the prescribed time. 

The payment will be made on the basis of the bills 
through the Librarian of the General Library with specific 
recommendations to the effect that all the books were 
supplied as per supply order and received in good condition . 

In case the quotationer fails to supply all the books 
mentioned in the supply order, the contract is liable to be 
cancelled and arrangements will be made to purchase the 
books from any other source and the loss , if any, 
sustained to College /Government will be made good from 
the contractor. 

The Principal reserves the right to reject any or all 
quotations without assigning any reason thereof. 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജിൽ 
2010 - 11 വർഷം, " ഫർണിച്ചർ, ലൈബ്രറി, ലാബ് ഉപകരണങ്ങൾ 
എന്ന പദ്ധതിയിനത്തിൽ 2,06, 000 രൂപയ്ക്ക് (രണ്ടുലക്ഷത്തി 
ആറാ യിരം രൂപ മാത്രം) ജനറൽ ലൈബറി യി ലേയ്ക്ക് 
പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷൻക്ഷണിക്കുന്നു. 

താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറി 
യിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. 

- ഫിസ്കസ് 30,000 രൂപ, കണക്ക് രൂപ 10,000, കെമിസ്ട്രി 
- രൂപ 25,000 , ഇംഗ്ലീഷ്- രൂപ 50,000, ഇക്കണോമിക്സ് 
രൂപ 25,000, കോമേഴ്സ് - രൂപ 25 ,000 , ഹിസ്റ്ററി - രൂപ 10, 000, 
ബയോടെക്നോളജി-- രൂപ 20,000, സംസ്കൃതം- രൂപ 3,000 , 
ഹിന്ദി- രൂപ 4,000, മലയാളം രൂപ് 4,000. 

ക്വട്ടേഷന്റെ പുറത്ത് " 2010 - 11 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 
ജന റൽ ലൈബ റി യിലേക്ക് പുസ്ത ക ങ്ങ ൾ വിത രണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
ക്വട്ടേഷനുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 2010 ഒക്ടോബർ 18 -ാം 
തീയതി 2 മണിക്ക് മുൻപായി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നേദിവസം 
മൂന്നുമണിക്കുതന്നെ ക്വട്ടേഷനുകൾ അവ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
ഡിസ്കൗണ്ട് രേഖപ്പെടു ത്തണ്ട താ ണ് . ഓരോ വിഷയം 
തരംതിരിച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് അറിയിക്കണം. 

ക്വട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ 100 രൂപയുടെ കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു കരാർ ഉടമ്പടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിക്കുന്ന തീയതിയോ അതിനു മുമ്പോ 
പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. സപ്ത 
ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ളപുസ്തകങ്ങൾമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

സപ്ലേ ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ 
ലഭിച്ചെന്ന് ഇൻവോയിസിൽ ലൈബ്രേറിയന്റെ ശുപാർശയുടെ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ പുസ്തകത്തിന്റെ വില വിടുതൽ 
ചെയ്യുകയുള്ളു. 


SHORT TENDER NOTICE 
No. A5/1952 /2010 - 11/ GCC . 20th September 2010 . 

Sealed tenders are invited for the supply of Sports 
Goods to Government College, Chittur. 

The tenders should be superscribed “ No. A5 / 1952 / 
2010 - 11 / GCC- Purchase of Sports Goods 2010 - 11 to 
Physical Education Department for Rs . 57, 944 addressed 
to the Principal, Government College, Chittur, 
Chittur College P. O ., Palakkad -678 104 so as to reach in 
this office not later than 2 p .m . on 20 - 10 - 2010 . Late 
tenders will not be accepted . The tenders will be opened 
at 3 p .m . on the same day in the presence of the tenderers 
or their authorised representatives who may be present at 
that time. 

Intending tenders may on application to the Principal, 
Government College , Chittur, Chittur College P . O ., 
Palakkad , Kerala -678 104 obtain tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
should be accompanied by a cash remittance of Rs. 400 
(Rupees four hundred only ) in addition to sales tax which 
is the price fixed for a form or set of forms which is not 
refundable under any circumstances . The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
2 p . m . on every day. Cheques, Demand Drafts, Postal 
Orders etc . will not be accepted , nor will the form be sent 
by VPP. However this can be had by registered post by 
sending money order for Rs. 466 (Rupees four hundred 
and sixtysix only ). ( Tender form Rs. 400 , Tax 
Rs. 16 + Postage Rs . 50 .) Duplicate tender form if required 
will be issued at Rs . 208 (Rupees two hundred and eight 
only ) per copy and Rs. 50 per postage, total Rs. 258 only. 

The tender should be accompanied with a written 
| undertaking in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 and EMD 
may be sent accordingly. The payment of the supply of 
sports goods should be made only after the testing of 
concerned authorities. 

The undersigned reserves full right to alter or to 
cancel the tender date if it comes to be necessary. 

- ചിറ്റൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് അത്ലറ്റിക് ഫണ്ടിൽ 
നിന്നും 57, 944 രൂപയുടെ സ്പോട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു . 

കൊ ള്ളു ന്നു . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൽ പറ ഞ്ഞ വ യ്ക്കുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ “ നമ്പർ എ5/ 
1952/ 2010 - 11 / GCC പോട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 
ടെണ്ടർ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണം. 


Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 2 .30 p . m . on 20 - 10 -2010 in the presence of 
such of the tenderers or their authorised representatives 
who may be present at that time. 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ കോളേജ്, ചിറ്റൂർ, 
ചിറ്റൂർ കോളേജ് പി. ഒ., പാലക്കാട് ജില്ല , പിൻ - 678 104 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 20 - 10 - 2010 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. വൈകിവരുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാ സു കൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
തത്സമയം ഹാജരുള്ള കരാറു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ 
ചിറ്റൂർ സർക്കാർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ 
നിന്ന് ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട താ ണ് . ദ ർ ഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 416 രൂപയാണ്. (400 + സെയിൽ ടാക്സ് 
16 = 416 ). ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി ലഭിക്കേണ്ടവർ 
466 രൂപ മണിഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഡപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫോറം വേണ്ടവർ 258 രൂപ മണിഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാറ്റ്, പോസ്റ്റൽഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
- ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 2 മണിവരെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന 
തിനോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ കരാർ 
അടിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. ആനുപാതിക തുക നിരതദ്രവ്യം 
ആയി നൽകേണ്ടതാണ്. 


Intending tenderers may on application to the Deputy 
Director of Collegiate Education , North Zone, Kozhikode -1 
obtain the requisite tender forms on which tenders should 
be submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of Rs. 500 + ST which 
is the price fixed for a form or set of forms which is not 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable . Sale of tender forms will be closed 
at 1 p.m . on 20 - 10 -2010 . Cheques, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
form be sent per VPP. Duplicate tender form , if required 
will be issued at Rs. 300 + ST per copy . 


കോഴിക്കോട് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 
കാര്യാലയത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ 
വിതരണത്തിനായിമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


ടെണ്ടർ തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനോ റദ്ദാക്കുന്നതിനോ 
ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷ്പമാണ്. 


കമ 


വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


വിവരണം 


എണ്ണം 


നമ്പർ 


Government College , 
Chittur. 


( Sd.) 
Principal. 


RE- TENDER NOTICE 
No. A3/ 2875 /2010. 

16th September 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following stores to Deputy Directorate of Collegiate 
Education , Kozhikode. 
Sl. No . Description 

Quantity 


1 ഇന്റൽ ഡുവൽ കോർ 2 ( ടി എം ) ഡുവോ 

ഇ 7500 പ്രാർ, ഇന്റൽ ഒറിജിനൽ മദർ ബോർഡ് 
G 31 പി. ആർ. 2 ജി ബി മുതൽ 4 ജി ബി വരെ 
എക്സന്റ്ചെയ്യാവുന്നത്. ഡിഡി 11 റാം 360 ജി ബി 
ഡാറ്റാ എച്ച്. ഡിഡി. 18.5 വീതിയുള്ളഎൽ. സി. ഡി. 
മോണിറ്റർ, ഡി. വി . ഡി. റൈറ്റർ, മൾട്ടി മീഡിയ 
കീ ബോർഡ്, ഒപ്റ്റി ക്ക ൽ കോർ മൗ സ് 
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക് ഇ . നെറ്റ്എന്നിവയടങ്ങിയ 
ഡെസ്ക് ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് 
വിൻഡോസ്7, ഒ എസ് 
2 ഡോട്ട്മാട്രിക് പ്രിന്റർ എ 3 സൈസ് 
3 ഡോട്ട്മാട്രിക് പ്രിന്റർ എ 4 സൈസ് 
4 ലേസർ പ്രിന്റർ എ 4 സൈസ് 
5 സ്കാനർ 
6 സ്പീക്കർ സെറ്റ് ( ക്രിയേറ്റീവ് സ്പീക്കർ) 
7 യു . പി .എസ്. 600 വാട്സ് 15 മിനിറ്റ് ബാക്ക് അപ്പ് 8 


7 


1 Desktop computer system with Intel Dual 

Core 2TM DUO E 7500 Processor, Intel original 
mother board G 31 PR 2 GB Extendable to 
4 GB DDR 11 RAM 320 GB SATA HDD 
18 . 5 " Wide LCD monitor, DVD writer, 
Multi media Keyboard and optical scroll 
mouse, Integrated Graphics and E net, ATX 

Cabinet Micro Soft Windows-7 
2 Dot matrix Printer A3 size 
3 Dot matrix Printer A4 size 
4 Lazer Printer A4 size 
5 Scanner 
6 Speaker set-Creative 
7 UPS 600 VA 


- ദർഘാസുകൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, 
നോർത്ത് സോൺ, കോഴിക്കോട്- 1 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
" ഐ . ടി. ഉപകരണങ്ങളുടെ ദർഘാസ് എന്ന് കവറിനുപുറത്ത് 
രേഖപ്പെടുത്തി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 20 - 10 -2010 - ന് 
2.30- ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെമുന്നിൽ ഹാജരാകുന്ന ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുന്നവരുടേയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ 
മുന്നിൽവച്ച് തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളഅപേക്ഷ ഡെപ്യൂട്ടി 
ഡയറക്ടർക്ക് നൽകാവു ന്ന താ ണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
ഫോറത്തിന്റെ വില (500 + VAT ) ഒടുക്കിയതിന്റെ രശീതി ഉണ്ടായി 
രിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മാറ്റമില്ലാത്തതും 
യാതൊരു കാര ണ വശാലും തിരിച്ചു നൽകാത്ത തു മാ ണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യു വാൻ പാടുള്ളത ല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 20 - 10 - 2010 - ന് 2 മണിക്ക് 


The tenders should be superscribed tender for 
Computers and Accessories and addressed to the Deputy 
Director of Collegiate Education , North Zone , Kozhikode-1 . 


അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ചെക്കുകളോ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ കണ്ണൂർ കെ . എം . എം. ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജ്2010 -11 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് വർഷത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ വിതരണം 

ഫോറം വി പി പി ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 300 + VAT ആണ്. 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് സംഖ്യ 1,53,000 ( ഒരു ലക്ഷത്തി 
വിശദവിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അൻപത്തിമൂന്നായിരം മാത്രം) രൂപയാണ്. 

-- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകളുടെ കവറിനുമുകളിൽ “ കെ . എം . എം . 
Office of the Deputy Director of 

( Sd .) 

ഗവൺമെന്റ് വനിതാ കോളേജിലേക്ക് 2010 - 11 വർഷത്തിൽ 
Collegiate Education, Kozhikode. Deputy Director. 

ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്” എന്ന 

മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് 
SHORT TENDER NOTICE 

വനിതാ കോളേജ്, പി . ഒ. പള്ളിക്കു ന്ന്, കണ്ണൂർ- 4 എന്ന 

വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
| [ No. 5 /2010 -11/UGC ) 
No . A3-187/2010 . 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 416 രൂപയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന്റെ 
13th September 2010 . 

വില 200 രൂപയും ( നികുതിയടക്കം) ആകുന്നു. ദർഘാസ് ഫോറ 
Sealed tenders are invited for the supply of ത്തിന്റെ വില തിരിച്ചുകൊടു ക്ക പ്പെടു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് 
Electronics Equipments to K . M . M . Government Women s ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന 20 - 10 -2010 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് 
College , Kannur for the year 2010 - 11 for an estimated അവസാനിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 20- 10 -2010- ന് 
cost of Rs. 1,53,000 . 

ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
The specification of the articles will be supplied 

അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക്3 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരുടേയോ അവരുടെ 
along with the tender form . The tender should be 

പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കു 
superscribed as “ Tender for the supply of Electronics 

ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
Equipments for the year 2010 - 11, at K . M . M . Government 

-- ദർഘാസുകൾ തപാൽ മുഖാന്തിരം ആവശ്യമുള്ളവർ 
Women s College , Kannur - 4 and addressed to the 

ആയതിന്448 രൂപ ( തപാൽ ചെലവടക്കം) പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ 
Principal, K . M. M . Government Women s College, Kannur, 

മണിഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
Pallikunnu P . O ., Pin - 670 004 . 

എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക 
Cost of tender form : 

എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. 
- Original -Rs. 400 + S . T. 16 = Rs. 416 

-- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 1 % ( ഒരു ശതമാനം) 
Duplicate --Rs. 200 + S.T. 8 = Rs. 208 

നിരക്കിൽ നിരതദ്രവ്യമായി കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . ഗവൺമെന്റ് 
(Costs are non - refundable ) 

വനിതാ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത ഡിമാന്റ് 

ഡ്രാഫ്റ്റ്, കേരള സർക്കാരിന്റെ50 രൂപ വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ 
Date and time of closing sale of tender form 

രേഖപ്പെടുത്തിഎഗ്രിമെന്റിനോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതാണ്. 
20 -10 - 2010, 1 p . m . 

ഏതൊരാളുടെയും ദർഘാസ്കാരണം കൂടാതെ നിരസിക്കുവാനുള്ള 
Last date and time of receipt of tender form 

അവകാശം വാർഡന്ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
20-10 - 2010 , 2 p. m . 

ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Date and time of opening of tender — 20 - 10 - 2010 , 
3 p . m . 

DETAILS OF ITEMS 
The tender will be opened in the presence of such Model Name of articles with specifications 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. The tender forms are not 

Intel Dual CPU - Intel Pantium Dual Core 
transferable. 

core based 2 .98 GHz , IMB L2 
( 3 year 

Cache , 800 MHz FSB 
The tender forms if required by post will be sent on 

warranty ) Mother board -intel 31 series/ n 
payment of Rs. 448 ( cost of tender form for Rs. 400 , Sales 

Vidia series or better OEM 
tax Rs. 16 and postage charge Rs. 32 ) by money order to 

Mother board 
the Principal, K . M . M. Government Women s College , 

Memory - 2 GBDDR2 @ 667 MHz 
Kannur, Pallikunnu P. O ., Pin -670 004 . Cheque or Demand 

Hard Disk Drive — 320 GB SATA Display 
Draft are not acceptable . The rate quoted should be 

15 .6 " Digital Colour Monitor 
inclusive of all taxes . 

Input - - 104 Keys keyboard and 
| Intending tenderers should deposit an amount of 1 % 

Optical mouse. 
of the total cost quoted as Earnest Money Deposit in 

Expantion Ports — 6 USB Ports 
favour of the Principal, K . M . M . Government Women s 

Cabionet — Tower 
College, Kannur together with an agreement in Kerala 

DVD ROM Drive DVD Writer 
Government Stamp paper worth Rs. 50 . The rate quoted 

Power Supply — 230V , 50 Hz, AC supply 
remains firm till 31-3 - 2011 . 

Operating system Microsoft Windos 7HB 
The undersigned reserves the right to accept or reject 
any tender without assigning any reason . 
More details if any can be had from the office on 

K . M . M . Government Women s 

( Sd.) 
working days. 

College , Kannur. 

Principal. 


3 . The EMD will not carry any interest. 
4 . The Earnest Money Deposit will be refunded to 

the unsuccessful tenderers . 
5. Cheque will not be accepted towards EMD and 

the tenders shall be rejected if EMD is not paid 

in the prescribed manner. 
6 . Agreement in Rs. 100 Kerala Stamp paper as per 

the Format given in the standard terms & 
conditions must be enclosed along the Earnest 
Money Deposit. 


The Bidders shall become eligible to bid on satisfying 
the following Bid Qualification Requirements and on 
production of the required documentary evidence 

along with tender 


Department of Electrical Inspectorate 

TENDER NOTICE 

[No. 01/2010 - 11/CEI] 
No . G1/8362/2010/CEI . 

15th September 2010. 
Sealed tenders are invited for the supply of Fully 
Automatic Energy Meter Test Bench — 1 No. to Electrical 
Inspectorate , Thiruvananthapuram . 

Earnest Money Deposit Rs. 3,00 ,000 . 

Tender outer cover should be addressed to 
The Chief Electrical Inspector to Government of 
Kerala Housing Board Buildings , Santhi Nagar, 
Thiruvananthapuram -695 001. 

Method of submission of tender — Two Part-Open 
tender System . 

Required number of tender copies — Two 
Cost of tender form : 

Original — Rs. 18,000 + VAT (12.5 % ) ( ie . Rs. 20 ,300 ) 

Duplicate — Rs. 9000 + VAT ( 12 .5 % ) (Rs. 10 ,200 ) 

Closing date and time for sale of tenders 
20 - 10 - 2010 , 11 a . m . 

Due date and time for receipt of tenders 
20 -10 - 2010, 3 p. m . 

Date and time for opening of tenders - 
20 - 10 - 2010, 3.30 p. m . 

( If the due date for receiving and opening the 
tenders happens to be declared holiday, then the tender 
will be received and opened on the next working day, for 
which no prior intimation will be given .) 

Place at which tenders will be opened — In the 
Chamber of the Chief Electrical Inspector , 
Thiruvananthapuram . 


The bid shall be submitted by the manufacturer or 
their branch office in India . 

The bidder should be in a position to assume, on a 
single point responsibility basis, the full obligation and 
responsibility for supplying the materials within the 
specified time schedule. 

The manufacturer must have ISO certification and 
have at least 10 years of experience in design and 
manufacturing of meter test bench . 

Tenderers shall submit particulars of similar 
equipments supplied by them to some of the important 
customers in India or Abroad especially in troplical 
regions . Preference will be given to the manufacturer 
having his own organization or accredited representatives 
of long standing possessing suitable technical and 
installation experience. 

The manufacturer shall submit credential certificates 
received from any National/International Utility / Testing 
lab ./manufacturers using similar or better equipment for its 
performance . 

The bidder should not have been Black Listed (De 
barred from quoting further tenders ) on the ground of 
poor performance/poor supply records from any Indian 
utility/ test house . 

Test rack , scanner , Error calculator shall be of original 
equipment manufacturer. 

Major components used in Test Bench like Voltage 
and current amplifier, Reference standard meter, etc , shall 
conform to safety requirement, ie. having CE mark . 

The manufacturer must have their own service / 
testing centre capable of repairing major components of 
offered test bench in India . Trained Engineers dedicated 
for trouble shooting & technical support should be 
permanently posted at service centre . 

INSTRUCTIONS TO TENDERERS 
1.0 . Sealed tenders in Two Part System (A ) 
Technical Bid with Commerical terms but without Price bid 
and ( B ) Price Bid (both bids in duplicate ) in accordance 
with the attached Commerical terms and Technical 
Specifications will be received for and on behalf of 
Chief Electrical Inspector to Government of Kerala. 


Note : — Tender documents should be duly signed and 

stamped on each and every page and all 
Schedules duly filled in will be submitted by 
the tenderer along with his offer. Otherwise the 

offer will be liable for rejection . 
1. Tenderer should pay the specified amount 

towards Earnest Money Deposit as follows: 

Earnest Money Deposit - Rs . 3 ,00 ,000 . 
The Earnest Money Deposit specified above 
should be in the form of a Demand Draft Banker 
Cheque payable at Thiruvananthapuram for the 
above amount from any of the Nationalised / 
Scheduled /Foreign Banks with branches in India 
payable to the Chief Electrical Inspector to 
Government of Kerala . The above Demand Draft/ 
Banker s Cheque payable at Thiruvananthapuram 
should be put in the Outer Envelope and not in 
Envelope ‘ A ’ or Envelope B . 


2 . 
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all the tenders shall be prepared and submitted strictly in 
accordance with the instructions set forth herein . Tender 
Documents should be duly signed and stamped on each 
and everypage and all Schedules duly filled - in should be 
submitted by the tenderer along with his offer . Otherwise 
the offer will be liable for rejection . 

1. 1. The tenderers who do not fulfill the “ Bid 
qualification requirement” as per section - II need not 
participate in the tender. Offers not safisfying this “ Bid 
qualification requirements ” will not be considered and will 
be summarily rejected. 

1.2. Two part tender : 

The tenders shall be in Two Part — Open Tender 
System as detailed below , each in a separate sealed 
envelope marked . 

“ Envelope- A ” and “ Envelope- B ” 
The First envelope, called Envelope - A shall contain : 

(a ) Unpriced Bid (i,e ., Commerical & Technical 
Bid without Price ) 

(b ) Any other information called for in the 
Specification other than Price . 

This Envelope -A should not contain any Price BID . If 
any of the Bidders indicate price in envelope - A , the Bid 
will not be read out and will be rejected . 

The second envelope , called “ Envelope- B ” , shall 
contain the Price Bid only as per price schedule. 

1. 3 . The tender in two parts shall be prepared in 
duplicate and put in separate sealed envelopes ( Envelope 
A & Envelope - B ) as instructed above . 

1.4 . Outer envelope shall consist of : 

1. EMD in approved form & Agreement in Kerala 
Stamp paper . 

2 . Envelope - A . 
3 . Envelope- B . 
1.5 . Envelope- A and Envelope - B and the Outer 

Envelope should be individually sealed , 
superscribed with the tender number, materials 
offered and due date of submission 
and addressed to the Chief Electrical Inspector, 
Department of Electrical Inspectorate, Housing 
Board Building, Santhi Nagar, 
Thiruvananthapuram -695 001 . Upon successful 
verification of the fulfillment of the requirement 
of Earnest Money Deposit, the Envelope - A 
containing Unpriced Bid i. e ., Commercial Bid 
with Technical Terms except Price will be 
opened on the same day in respect of eligible 
tenderers satisfying the EMD requirements. If 
any of the bidders indicate price in Envelope - A 
the bid will not be read out and will be 

rejected . 
1.6 . Opening of Price Bids : 

Envelope - B containing Price Bid will not be 
opened at the time of opening Envelope - A , 


but will be authenticated in the covers by the 
officers authorised to open the Bids. Envelope 
B so authenticated will be kept under the safe 
custody of the empowered officer to open the 
tender. Envelope - B Price Bid will be opened 
later, the date of which will be intimated to the 
tenderer at a later date for the tenderers who 
have fulfilled the ‘Bid Qualification 
Requirements ’ and have accepted the specified 

Commercial & Technical Terms of this Tender. 
1.7 . Chief Electrical Inspector, Thiruvananthapuram 
will not be responsible for any postal or other transit 
delay in receipt of the tender offer. 

1. 8 . Telex/ Fax or Telegraphic offers will not be 
entertained and will be rejected . 

1.9 . Any offer received by the purchaser after the 
due date and time specified for submission of the tender 
offer will be declared late, rejected and returned unopened 
to the tenderer. 

2.0. No offer shall be withdrawn by the Tenderer in 
the interval between the deadline for submission and the 
expiry of the period of validity specified /extended validity 
of the tender offer. 

2.1 Only manufacturers must quote: — Tenders 
received from Agents/Dealers will not be considered . If 
the bids are received through Consortium , the same will 
not be considered and the bids will be rejected . 

2 .2 The Tenderers are requested to furnish the exact 
location of their factories with detailed postal address and 
pin code , telephone and Fax Nos etc. in their tenders so 
as to arrange inspection by the Department, if considered 
necessary . 

2. 3 Destinations -where materials are required : 
The prices quoted should be on For Destination basis 
for delivery anywhere in the area under the jurisdiction of 
purchase organisation . 

2.4 Validity : 

The tender offer shall be kept valid for acceptance 
for period of 180 days from the date of opening of offers. 
The offers with lower validity period are liable for 
rejection . 

2.5 Further, the tenderer shall agree to extend the 
validity of the Bids without altering the substance and 
prices of their Bid for further periods, if any, required . 

2 .6 Deviations : 

The offers of the tenderers with deviations in 
commercial terms and Technical Terms of the Tender 
Document are liable for rejection . 

2 .7 Tender Document : 

“ All the intending Tenderers are requested that in the 
event of the documents furnished with the offer being 
found to be bogus or the documents contain false 
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particulars the EMD paid by such tenderers will be 
forfeited in addition to blacklisting them for future 
tenders” . 

2 . 8 A booklet with general conditions for tenderers 
is also part of this Tender Document. This shall also be 
submitted in duplicate with signature & seal on all pages . 
In the event of any discrepancy of any clause in this 
Tender Document & the General Terms and Conditions, 
the conditions mentioned in this documents shall prevail . 
Clauses in the booklet shall be applicable unless and until 
mentioned otherwise in this document. 

DETAILED TECHNICAL SPECIFICATION 
Sl. Name of Instrument/Equipment with 

specification 
Fully automatic stationary 3 phase energy meter 
testing system for testing 20 Nos. Three or single 
phase energy meters of different meter constants at 
a time with isolation current transformers : 
Design , engineering, manufacture , delivery , 
installation and commissioning of 20 positions, fully 
automatic three phase energy meter -test system in 
the meter testing and standards laboratory , of 
department of electrical inspectorate, Government 
of Kerala . 


No. 


2 Successful bidder/ vendor (hereinafter referred to as 

vendor) will be required to provide complete and 
comprehensive facilities for conducting routine , 
acceptance and certification tests pertaining to 
accuracy requirements only (error tests and dial 
tests ) on electronic (static ) single phase and three 
phase whole current energy meters electronic (static ) 
three phase CT /VT operated energy meters of all 
types and Rotary Sub Standards (RSS ) and Electronic 
Reference Sub - Standards (ERSS ) of all types of 
accuarcy classes 0 .05, 0.15, 0.1, 0.25 , 0.2, 0. 58 , 0 .5 , 
1 .0 and 2 .0 . 
Applicable Standards 
Meter Testing Equipment: IS 12346 , IEC 60736 
Energy Meters: IS : 14697 , IS : 13779, IEC 62052 -11, 
62053- 11 , 21, 22, 23. 

One set of following documents in print form 
(hard - copy ) shall be supplied along with each test 
system : 
* Operating manual of each component of test 

equipment like Sources, ERSS etc . as well as the 
PC system 
Operating manual for the whole system 
Wiring diagram 
Calibration Certificate of the ERSS - from recognized 
National/ International laboratory confirming to 

ISO /IEC 17025:2005 
* Test certificate of complete test system / Test 

certificates of individual components of the 
system issued by the manufacturer (excluding the 

PC system ). 
* Soft copies of all the documents mentioned above . 


4 The Meter Testing System will be suitable for giving 

an uninterrupted service in following conditions: 
* Ambient temperature 20°C to 45°C 
* Relative humidity up to 90 % . 
* Mains voltage required for operation of the 

meter -testing system shall be 3x240VÆ10 % three 

phase power supply at 50HZ + 5 % . 
5 The complete meter test system shall consist of 

at least the following essential components. 
1. A microprocessor controlled power source of 

modular type , having voltage sources and 

current sources . 
2. Three Phase Reference Meter (ERSS) 
3. Meter mounting rack with individual error 

process /display units and quik connectors. The 
rack should be made by orginal equipment 

supplier and not an out sourced one. 
4. Windows based software to operate the system . 
6 The power source shall be easily programmble so as 

to give : 
( a ) Reference output frequency independent of 

mains,with quartz controlled operation range 
from 45Hz to 65Hz in steps of 0 .001 Hz, with 
high efficiency, power - factor compensation 

according to IEC 60555. 
(b ) Protection against overloads and short circuit 

and provision for superimposition of harmonics 

in the range of 2nd to 20th harmonics. 
(c) Star system (phase angle 120°) 
( d ) Any asymmetrical system 
(e ) Computer controlled adjustment of star system 

(120° ) or asymmetrical system in steps of 0.01°. 
Any non -balanced system . Power Factor 
compensation shall be provided as per IEC 
60555 so that the Meter Testing System will 
draw purely sinusoidal current from the mains 

A . C . supply without polluting the same. 
7 . Specification of valtage source 

The Voltage Source used in the Power Source shall 
be e a digital switch mode design . It shall have closed 
control conception of the in - built frequency generator for 
high stability and high precision of test voltage . It shall 
have output VA burden rating not less than 1200 VA per 
phase . The voltage source shall have following capabilites 
and features. 

1. Electronic protection aganist overload and short 

circuit . 
2. LED /Alarm indication for faults such as overload , 

short- circuit, power- supply failure 
3. Efficiency better than 85 % . 
4 . Stability 50ppm /hour or better with integration 

time of 60 seconds. 
5 . Distortion factor not more than 0 . 3 % . 
6 . Provision for super -imposition of harmonics in 

the range of 2nd to 20th harmonics . 
7. Minimum test voltage range : 30V -320V (Phase 

Neutral) and 80 V to 550V ( Phase to Phase ) with 
steps of 0 .01 . 


* 


* 


* 
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8. Accuracy of the test setting amplitude 0.02 % of 

the reading value. 
9 . Resolution of the test setting phase adjustment 

0 .01° 
10. Stability at inductive , capacitive and non - linear 

loads for the power factor. 
8 . Specification of Current Sources 

The Current Source used in the Power Source will 
be digital switch mode design . It will be closed control 
conception of the in -built frequency generator for high 
stability and high precision of test current. It will have 
output VA burden rating not less than 1600 VA per 
phase . The current source will have following capabilities 
and features : 


1. Electronic protection aganist overload and open 

circuilt fault. 
2 . LED / Alarm indication for different faults such as 

overload , open -circuit , failure of power supply . 
3 . Efficiency better than 85 % . 
4 . Stability 50ppm /hour with integration time of 

60 seconds. 
5 . Accuracy of the test setting amplitude: 0.02 % of 

the reading value. 
6 . Resolution of the test setting phase 

adjustment : 0.01° 
7 . Distortion factor : 0 .3 % 
8. Provision for super -imposition of harmonics in 

the range of 2nd to 20th harmonics. 
9 . Test Current range 10mA to 120 Amps and 

facility to generate starting current in the range 

of ImA to 10mA. 
10 . Stability at inductive loads for the power factor. 
9 . Specification of Electronic Reference Standard 

Meter 
The class of accuracy of the Electronic Reference 
Standard Meter ( ERSS ) shall be 0 . 02 % or better for active, 
reactive and apparent energy over the entire load range 
and independent of the measuring mode. The working 
current range of reference standard shall be from 1mA to 
120A direct connected and voltage range from 30V to 
630V (phase -neutral), both selectable through PC . 

The ERSS shall have auto -range selection facility and 
facility to dial test (by power dosing ) and an Rs . 232 
serial communication port or USB port for communicating 
with PC . It must have a frequency output proportional to 
the power to enable calibration against a better or higher 
accuracy precision standard . 


(b ) Frequency Range: 

Basic frequency 45 to 65 Hz and total 

detectable frequency range 45 to 3500Hz 
(c) Voltage Range 

30V to 630V Phase to Neutral 
(d ) Current Ranges : 

ImA to 120Ampx. (working range) 

20mA to 120 Amps. (measurement range ) 
(e) Accuracy : 

Voltage : 0 . 01 % (or better ) of the reading 
value for the range 30V to 630V (P - N ) 
Current: 0.01 % (or better ) of the reading 
value for the range 20mA to 120Amps . 

Power /Energy (for active, reactive and 
apparent) 

0 .02 % (or better )of the reading value , 
across entire operating range from 
CosØ = 0 .5 (or SinØ = 0 .5 ) to CosØ = 1.0 
(or SinØ = 0 .0 ). This specification should 
include stability , traceability uncertainly 

and test system errors. 

Phase Angle Accuracy < 0.02° (or better) 
(f) Display 

The ERSS shall have coloured graphic display with 
touch panel. The ERSS shall at least display the following 
parameters : 

True RMS value of each voltage and current input 
Phase angle between voltage /current 
Power factor of each phase 
Active , reactive and apparent power of 

each phase 
Total active , reactive and apparent power 

Frequency 
The ERSS shall have facility to maintain the last setting 
when it is switched off. 
(g ) Frequency output 

A frequency output shall be made available to 
calibrate the reference standard against a precision 

reference standard of higher accuracy . 
(h ) Special Note 

The Reference Standard Meter shall be direct 
current operated up to 120A . The current 
sensors (i.e .,CTs ) for current measurement must be 
built-in within the reference standard meter. No 
external CT s/Clamps are allowed for direct current 
measurement. The accuracy of reference standard 
meter must be confirmed by the manufacturer of 
the meter. 


Technical requirements of Electronic Reference 

Standard Meter 
(a) Measuring modes : 

2 wire active/reactive/apparent mode 
3 wire active/reactive/apparent mode 
4 wire active/reactive/apparent mode 


14 


10 . Three phase Isolation Current Tranformers (ICT): 

Three phase ICTs shall be provided at each & 
every position of the test bench for test of single 
or three phase meter in link - closed / link 
less conditions and shall be integrated and 
electronically compensated type . It shall be 
possible to connect/disconnect each ICT with the 
help of software with a clickable option . Overall 
accuracy of the TB with ICT shall be better than 
0 .05 % and without ICT better than 0 .02 % for entire 

measurement range . 
Specification of ICT: 

Working Current range:3 x (1mA to 120A ) 
Working frequency range: 45Hz to 65Hz 
Ratio Error from primary to secondary ( 100mA to 
120A ): 0 .02 % or better 
Phase Angle error from primary to secondary 
( 100 mA to 120A ) : less than 2 minutes. 
VA Burden : 50VA per phase minimum 
Protection from open circuit at secondary side 


(b ) Scanning head shall have mechanical type fixing 

allowing for its individual positioning in up/down 
and forward /backward and left /right directions as 
well as rotating horizontally . Facility to position 
all scanning heads installed on one side of the 

rack together in forward /backward direction . 
(c) The scanning head shall be insensitive to 

ambient light. It shall give optical indication of 

pulses by LED . 
(d ) The scanning head must be able to measure LED 

pulse output (as per IEC 62052 -11, clause 5.11) of 

frequency up to 1 kHz. 
(e) An Individual Error Process/Display Unit will be 

mounted on each test position , it shall be LED 
type display not LCD type for better visibility . 
The resolution of error indication shall be 6 digits 

with decimal point configurable by software . 
(f) The Individual Error Process/Display Unit shall 

be equipped with a local keyboard which enables 
to : 
reset the error or to repeat the test if something is 
wrong 
acknowledge results of starting current and creep 
tests . 
Block the test position and disconnect voltage 
from it when the position is not used so that it 
would be possible to use the system safely when 
meters under test are not installed on all 
positions. 


( g) 


11 . Specification of Harmonic Injection Unit 

Facility to inject harmonics over the range 2nd to 
the 20th to each test voltage and test current 
independently . Amplitude of each harmonic shall be 
adjustable from 0 to 40 % of the fundamental wave 
and phase angle of each harmonic shall be 
adjustable in the range from 0° to 360°. 

Specification ofMeter Mounting Rack 
(a ) The Meter Mounting Rack shall consist of a 

light weight aluminium frame for mounting of 
scanning heads, individual error process/ display 
units and meters under test. 
Meter shall get connected by pre -wired type 
quick connection device to each position of test 
rack . 
Design of the frame shall be such that 20 Nos. 
energy meters of any type , single or three 
phases, 3 wires or 4 wire, whole -current or CT-VT 
operated can be safely and easily be 

accommodated on it . 
( d ) Necessary BNC type socket or any other suitable 

arrangement shall be provided on the Meter 
Mounting Rack to test the inbuilt ERSS against a 
precision standard of higher accuracy without 
removing the inbuilt ERSS from the source 
cabinet. 
Necessary cables shall be provided along with 
equipment to test ERSS having frequency output 
on BNC type socket. 

There shall be a warning lamp and emergency 
push -buttons fitted on the Meter Mounting Rack . 
Specification of scanning heads and individual 

error process/display units 
(a ) One photoelectric scanning head for each 

position suitable for detecting the LED , visible 
LCD and Infrared pulse output of the meters 
under-test shall be provided . 


The Individual Error Process /Display Unit shall 
be equipped with : 
1 input for scanning head pulses 
1 input for low frequency pulses from meter 

under test . 
1 BNC type input for high frequency pulses 

(> 20kHz) to test ERSS of lower accuracy . The 
offered software will have facility to 
test these ERSS in automatic mode where 
available . 


1 input for reference impulses 
1 interface for connection with PC 
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(h ) Test bench shall be capable to test ERSS (of 

lower accuracy ) with high frequency input for the 

first three position of test bench . 

(1) Display resolution = 000 .000 % . 
14 . Warantee 

The complete fully automatic enery meter testing 
system including electronic reference standards meter 
excluding the PC shall be warranted for 3 years from 
the date of installation . 


15 . After Sales Services 


Displaying the wave form of output voltage and 
current and harmonics analysis 
Performace of the accuracy tests . 

The licensed proprietary software will allow to easily 
prepare test sequences so as to carry out testing in fully 
automatic mode . 


Y 


Vendor shall provide after sales services free of cost 
during warrantee period , 36 months from the date of 
commissioning . Also the Vendor shall confirm that 
the after sales services and necessary spare parts 
required if any , shall be made available in India at 
least for a period of 5 years from the date of expiry 

of warrantee period . 
16 . Calibration and Testing 

The equipment shall be supplied along with the 
manufacturer s test certificates of the individual 
components of the Meter Testing System (excluding 
the PC system ) such as Power Source , Voltage and 
Current Sources , ERSS , Harmonics Injection Unit , 
Meter-Mounting Rack , Scanning - heads , Individual 
Error Process /Display Units , Isolation current 
transformers and/ or the complete meter testing 
system (excluding the PC system ) , as well as a 
calibration certificate of the ERSS , valid for at least 
12 months from the date of calibration or 9 months 
from the date of supply of the system whichever 
date is later. The calibration certificate of the ERSS 
shall be from any nationally or internationally 
recognised / accredited laboratory and conforming to 

the requirements of ISO /IEC 17025 : 2005 . 
17. Specification of computer system ( Desktop PC , 

Printer, Monitor, Softwares & Accessories thereof) 

The operating of the test equipment, the display of 
the actual values, the processing and display of the test 
results and the print out of the test results, reports etc . 
shall be controlled by the associated Desktop PC 
(Personal Computer ) system complete with licensed 
Windows based operating system , licensed proprietary 
software of the meter-testing equipments and a Laser Jet 
printer having minimum specifications as given below to 
be supplied along with the meter testing system . 

The Desktop PC ( PC ) will be connected to the 
measuring device and power sources and necessary leads 
and cables for making these connections shall be 
provided by the vendor at his cost . 

The licensed proprietary software of the meter-testing 
equipment shall be supplied installed on the PC along 
with one spare set on DVD /CDs. This software shall be 
Windows based , user-friendly and menu driven , operated 
with the help of a mouse and keyboard in manual or 
automatic mode. 

The manual mode of operation of the licensed 
proprietary software of the meter -testing equipment shall 
allow , at least , performance of the following tasks : 

Controlling of the power source 
Displaying of test parameters (actual values ) on PC 
screen 


The Licensed proprietary software of the meter 
testing equipment shall allow , at least, performace of the 
following tasks: 

User interface to operate the system 
Easy to prepare test-tables by using “ drag & drop ” 

concept 
Supervision and control of the test procedure 
Supervision and display of the test current and 
voltage 
Indication of the errors of the meters under test 
Evaluvation of the test results and generation of 
test- reports 
Manual testing and automatic testing facility 
Facility to define test parameters in terms of 
percentage 
Facility to define error limit in two levels 
Facility to protect the system from over voltage in 
manual mode and automatic mode 
Facility to check meters for short circuit and open 
circuit conditions prior to starting of the testing in 
fully automatic mode for each sequence . 
Facility to interrupt the testing and restart it again 
Password facility for administrator and operator 
with different levels 
Print out facility of test-reports with desired header 
Facility to take back -up of data 
Testing facility of at-least 20 different meters with 20 
different constants 
Software will have facility for display of different 
output voltages and currents 
Facility to display the curve of test voltage and 
current in presence of harmonics 
Protection of meters under test from high voltage 
and current. 


The licensed proprietary software of the Meter 
Testing Equipment will have facility to display following 
parameters : 


Individual phase voltage 
Individual phase currrent 
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Sl . 
No . 


Tender No. and Name of Item 

with PAC 


Quantity 


Phase angle and power factor of symmetrical or 
asymmetrical star/delta system 
Total Power Factor 
Individual phase power ( Active , Reactive and 
Apparent) 
Total power (Active, Reactive and Apparent) 
Frequency 
Phase Sequence 
Measurement mode 
Vectorial display 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PERSONAL COMPUTER 
Processor 

... Pentium Core two Duo 

equivalent or better 
RAM 

2GB DDR minimum 
HDD 

160 GB minimum 
Optical Drive 

48x /32xDVD /CD RW Combo 

Drive 
Keyboard & Mouse . PS2 /USB Multimedia 

Keyboard 
I/O ports 

Minimum 4 high -speed USB 

2.0 (2 front) 
Monitor 

21 inches LCD or better 
Printer 

Laser Jet type suitable 
printing on upto A4 size 

paper 
Operating System PC shall be supplied , 

installed with licensed 
operating system software 
and other licensed software 
required for automatic 
testing and generation of 
test reports. The licensed 
software shall also be 
supplied in DVD /CD media. 


1 P1 — 5339/10 - 200 m dia UPVC Ribbed Screen 

pipe as IS : 12818 / 92 for deep tubewell 
constructions — Rs. 3, 90 ,000 

300 m 
2 P1— 5340/ 10 — 200 mm UPVC Plain casing 

pipe (CM ) as per IS : 12818 /92 for deep 
tubewell constructions — Rs. 9 ,90,000 

900 m 
3 P1 — 5342/ 10180 mm dia PVC pipe 6 kg/ cm² 

for the use of overburden of borewell drilling 
work IS 4985 /2000Rs. 6 ,05 ,000 

1100 m 
4 P1 — 5343 /10 — Sodium Bentonite Powder 
Super (Wioben Hygen ) Rs. 6 ,30,000 

60 T 
5 P1 — 5344 / 10 — Sodium Bentonite Powder 
(Ordinary ) Rs. 9 ,00 ,000 

200 T 
6 P1-5377/ 10 — 200 mm dia PVC pipe 8 kg/ cm² 

as per IS : 4985 / 2000 for the use of over 
burdern of borewell drilling Rs. 6 ,31,800 702 m 
EMD — 1 % . 
Cost of tender form : 
Original Rs. 900 for Sl. No.1, Rs. 2,250 for Sl. No . 2, 
Rs. 1, 500 for Sl. No. 3 , 4 , 6 and Rs. 2 , 100 for 
Sl. No. 5 . 
Duplicate — Rs. 450 for Sl. No 1 , Rs. 1 , 125 for 
Sl. No. 2 , Rs. 750 for Sl. No. 3, 4 , 6 and Rs. 1,050 
for Sl. No. 5 . 


The tender should be superscribed with tender 
number and name of the item each in separate sealed cover 
addressed to The Director, Ground Water Department, 
Jalavijnana Bhavan , Ambalamukku , Kowdiar P. O ., 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 003 
Phone No. 0471- 2434098 . Late tenders will not be accepted . 
The tenders will be opened on 19 - 10 - 2010 at 3 p . m . in 
the presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Sale of 
tender forms will start with effect from 30 - 9 - 2010 , 11 a .m . 
and will be closed at 12 noon on 19 - 10 - 2010 . The tenders 
should reach the undersigned on or before 2 p . m . on 
19 - 10 - 2010 . 


Office of the Chief Electrical 
Inspector, Housing Board 
Building, Santhi Nagar , 

( Sd .) 
Thiruvananthapuram . Chief Electrical Inspector. 


Ground Water Department 

TENDER NOTICE 
No. P ( 1) -5339/ 10 . 

20th September 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following items from authorised dealers/manufacturers 
to Ground Water Department, Ambalamukku , 
Thiruvananthapuram . 


Intending tenderers may give application to 
the Director, Ground Water Department, 
Jalavijnana Bhavan , Ambalamukku , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 003 to obtain the requisite tender 
forms. Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance /Money Order in favour 
of the Director, Ground Water Department, Ambalamukku , 
Kowdiar P. O ., Thiruvananthapuram -695 003 at the price 
fixed for a tender form / set of forms and it is not 
refundable under any circumstances . Cheques, drafts or 
postal orders will not be accepted towards the cost of 
tender forms. No tender form will be sent by V . P. P . 
Duplicate tender form , if required will be issued on 
payment. An Earnest Money Deposit of 1 % of the total 
value has to be submitted along with the tender. 
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An agreement in Kerala Stamp Paper worth Rs. 100 
(Rupees hundred only ) should be submitted with each 
tender form . Stamp paper will be supplied out side Kerala 
with tender form on payment of Rs. 135 (Rs. 100 for stamp 
paper and Rs. 35 for postal and incidental charges ) 
which may be remitted by money order along with cost of 
tender forms. 

All Government rules prevailing will be applicable to 
the tender. Due to any reason if the tender opening day is 
declared as a holiday, the tenders will be opened on the 
next working day . The Director is empowered to cancel 
tender without assigning reasons thereof. 


സംസ്ഥാന ഭൂ ജ ല വ ക പ്പി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ/ മെഷിനറികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ 
എന്നിവരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . പൂരിപ്പിച്ച അസ്സൽ 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ ഓരോ വക കൾക്കും പ്രത്യേകം 
പ്രത്യേകം കവറു ക ളിൽ മുദ്രചെയ്ത്ഓരോ കവറിലും 
ദർഘാസ് നമ്പരും ഏത് വകകൾക്കുള്ളതാണെന്നും രേഖ 
പ്പെടുത്തി ഡയ റക്ടർ, ഭൂ ജ ല വ കു പ്പ് , അമ്പ ലമു ക്ക് , 
കവടിയാർ പി . ഒ., തിരുവനന്തപുരം- 3 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
19 - 10 - 2010 - ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് മുൻപായിഎത്തിക്കേണ്ട 
താ കു ന്നു . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
19 - 10 - 2010 - ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായ ദർഘാസു 
കാരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 30 - 9- 2010 - ന് രാവിലെ 
11 മണിക്കു തുടങ്ങി 19 - 10 - 2010 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ദർഘാസിനോടൊപ്പവും 
100 രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു . കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള കമ്പനി 
കളിലേക്ക്മുദ്രപ്പത്രം നൽകുന്നതിന് 135 രൂപ മണിഓർഡർ 
ആയി ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. 
ഇതിൽ 35 രൂപ പോസ്റ്റൽ ചാർജ്ജി നാ ണ്. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ, ബാങ്ക് ഡാറ്റുകൾ മുതലായവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വി . പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 
നിരതദ്രവ്യമായി മൊത്തം തുകയുടെ 1 % ദർഘാസിന്റെകൂടെ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവും 
കൂടാതെ റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധി ദിവസമായി 
(പഖ്യാ പി ക്ക പ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

| ( Sd .) 
Directorate of Ground Water 

Director, 
Department, Jalavijnana Bhavan , (On behalf of the 
Ambalamukku, 

Governor of Kerala ). 
Thiruvananthapuram . 


കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ വിവരണവും അടങ്കൽ തുകയും 


അളവ് 


പി1-5334 / 2010 - 200 എം. എം. റിബ്ഡ് സീൻ 
യു . പി. വി . സി . പൈപ്പ് ഐ . എസ് . 12818 / 92 
ഡീപ്പ്ട്യൂബ്ൽ കൺസ്ട്രക്ഷനുവേണ്ടത് - 
രൂപ 3,90 ,000 

300 എം . 


പി1-5340 / 2010 - 200 എം . എം . യു . പി. വി. സി . 
പ്ലെയിൻ കെയിസിംഗ് പൈപ്പ് ( സി. എം .) 

ഐ . എസ്/ 12818 / 92 ഡീപ്പ് ട്യൂബ്ൽ 
കൺസ്ട്രക്ഷനുവേണ്ടത് - രൂപ 9,90,000 900 എം . 


- പി1 -5342 / 2010 - - 180 എം . എം . പി . വി. സി . പൈപ്പ് 
6 kg / cm2 ഓവർ ബർ ഡ ൻ ബോ ർ വ ൽ 

ഡില്ലിംഗിന് വേണ്ടത്( ഐ . എസ്. 4985/ 2000 ) - 
രൂപ 6,05,000 

1100 എം . 


പി1- 5343 /2010 - സോഡിയം ബെന്റലൈറ്റ് സൂപ്പർ 
ക്വാളിറ്റി (വയാബൻ ഹൈജൻ) - രൂപ 6,30,000 


Health Services Department 
SHORT TENDER NOTICE 


60 റ്റി . 


No . AC1-2638/10/ MHC. 


പി1 -5344/ 2010 - സോഡിയം ബെന്റലൈറ്റ് 
ഓർഡിനറി-- രൂപ 9, 00,000 


22nd September 2010. 


200 റ്റി. 


പി1- 5377 / 2010 - - 200 എം . എം . വ്യാസത്തിലുള്ള 
8 kg /cm2 പി. വി . സി . പൈപ്പ് ഐ . എസ്. 
4985/ 2000 ബോർവെൽ നിർമ്മാണത്തിനു 
വേണ്ടി രൂപ 6,31, 800 

- 7 02 എം . 


Sealed and competitive tenders are invited for the 
supply of the items noted below , for the use of Mental 
Health Centre , Thiruvananthapuram under the Health 
Department. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ - ക്രമനമ്പർ 1 - ന് 900 രൂപ , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
2,250 രൂപ, കമനമ്പർ 3, 4 , 6 ഇവയ്ക്ക് 1,500 രൂപ, 
ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 2, 100 രൂപ. 

പകർപ്പ്പ്രക്രമനമ്പർ 1- ന് 450 രൂപ, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
1,125 രൂപ, ക്രമനമ്പർ 3, 4, 6 ഇവയ്ക്ക് 750 രൂപ, ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് 1,050 രൂപ . 

ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില രൊക്ക മായോ മണി 
ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് ( തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല) ഒറിജിനൽ 
നിർമ്മാതാക്കൾ, അവരുടെ അംഗീകൃത ഏജന്റുമാർ വിതരണ 
ക്കാർ എന്നു തെളി യി ക്കുന്ന സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് സഹിതം 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഡയറക്ടർ, ഭൂജല വകുപ്പ്, അമ്പലമുക്ക്, 
തിരു വ ന ത പ രം - 3 ഫോൺ നമ്പർ 0471 - 2434098 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 


Detail of Items 
(1) Coconut Scrapper - 1 No . 
( 2) Wet Grinder (25 litre) - 1 No. 
( 3) Idly cooker - 1 No . 

(4 ) Idly Tray — 18 Nos . 

The tender should be superscribed Tender Number 
and address of the Superintendent, Mental Health Centre, 
Peroorkada, Thiruvananthapuram. Sample is compulsory. 
More details can be had from this office on working 
| hours . 

Tender No. --1 /2010 - 11/ MHC/TVM. 
Approximate Cost - Rs. 1,76,000 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


2 - 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


Cost of tender form (inclusive of Tax ) Rs. 450 

List of Equipments 
Last date and time of sale of tender form 

1. Centrifuge 

| 1 No . 
28- 10 -2010, 3 p. m . 

2 . Water bath 
Last date and time of receipt of tender - 29 - 10 - 2010 , 
3 p . m . 

3. Binocular Microscope 
Date and time of opening of tenders — 30 - 10 -2010 , 

4. Semi Auto Analyzer 
11 a . m . 

5 . Incubator 
The rate quoted should be inclusive of all taxes and 
all other charges for delivery of the item in this centre . 

6 . Two steel rod for staining 

2 Set 
The tender forms can be made available from this 7 . One leg operated bin 

1 No. 
Office directly after payment to this office or remitting the 

8. Sahls Hemoglobinometer 

2 Nos. 
challan receipt. 
Tender form will be sent through post if required 

9 . WBC counting chamber 
provided due amount is sent by Money Order. No other 

- ( Nerubaur ) with cover slip 

2 Nos. 
form of remittance will be accepted. Specification and other 

10 . WBC Pipettes 
details can be had from this office during office hours. 

11. RBC Pipettes 

- 2 , 
തിരുവനന്തപുരം മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ 
ആവശ്യമായ (1 ) Coconut Scrapper ( 2 ) Wet Grinder 12. D . C , Counter 

1 No. 
(3) Idly Cooker (4 ) Idly Tray 025633lou BO 00201107 

13. Microscopic Glass slides 

2000 Nos. 
ഉപ യോ ഗത്തിന് വാങ്ങു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസുകളിൽ ടെൻഡർ നമ്പർ 14 . Microscopic cover glass 
1/2010 - 11/ മാ . ആ . . . തിരു . എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “സൂപ്രണ്ട്, 

15. ESR Tubes with rack 
മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം, തിരുവനന്തപുരം” എന്ന വിലാസത്തിൽ 
29 -10 - 2010 പകൽ 3 മണിക്കോ അതിനു മുൻപായോ നൽകേണ്ട 16 . Centrifuge Tribes 
താണ്. സ്വീകാര്യമായ ദർഘാസുകൾ നൽകിയവരുടെയോ 
അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

17. Wash Bottles 
30 - 10 -2010 പകൽ 11 മണിക്ക്തുറക്കുന്നതാണ്. 

18 . Pasture Pipettes 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ അസ്സലിന് 450 

19 . Hot air oven 
രൂപയും കോപ്പികൂടി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് 225 
രൂപയും മണി ഓർഡറായോ നേരിട്ടോ അടച്ച് തിരുവനന്തപുരം 20 . Micro Pipette 

2 Nos. 
മാനസികാരോഗ്യകേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ടിന് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 

(Variable 5 .50, Fixed 10 ) 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില അടച്ചു 

21. Micro Tips 

- 1000 Nos. 
കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 28 - 10 - 2010 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 

ഇതിലേക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ " Tender for Equipments 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), 
ചെക്കുകളായോ ഡാറ്റായോ പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ ആയോ 

തൃശ്ശൂർ എന്ന മേൽ വിലാസത്തിൽ 22 - 10 -2010 -ാം തീയതി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടാതെ ദർഘാഫോറം വി. പി . പി. ആയി 

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കു മുൻപായി ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച 
നൽകുന്നതല്ല . അസ്സൽ വാങ്ങിയവർക്ക് മാത്രമേ കോപ്പികൾ 
നൽകുകയുള്ളൂ. മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ആഫീസ് സമയത്ത് സൂപ്രണ്ട് 

-- ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 12 .30 - ന് 
ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 

ഹാജരുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു 

പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
Mental Health Centre, 

( Sd.) 

- ഓരോ ദർഘാസിനോടുംകൂടെ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ 
Thiruvananthapuram . 

Superintendent. 

എഗ്രിമെന്റും ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ മൊത്തം തുക 
യുടെ 1 % - ൽ കുറയാത്ത സംഖ്യ നിരതദ്രവ്യമായും അടക്കം 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത 
പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 

ബാങ്കിൽനിന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പേരിൽ 
നമ്പർ ബി2 - 9065 / 10. 

2010 സെപ്റ്റംബർ 25. - എടുത്ത ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി ആണ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടത്. 

ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറന്റി/ ഗ്യാരണ്ടി, വിൽപ്പന നികുതി എന്നിവ 
-- തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്ക ൽ ആ ഫീ സിനുകീഴിൽ 

പ്രത്യേകം ക്വാട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറന്റി 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ടാണശ്ശേരി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് 

കാലയളവിനുശേഷം സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തുക അടച്ചാൽ 
താഴെ പറയുന്ന ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 

ഉപകരണത്തിന് ആന്വൽ മെയിന്റനൻസ് നൽകാനും ബന്ധപ്പെട്ട 
ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള നിർമ്മാതാക്കളിൽ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

കരാറുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 


| 


| 


| 
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TENDER NOTICE 


No. S3 /11139 /2010 . 


17th September 2010. 


ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസുകൾ 18 - 10 - 2010 -ാം തീയതി 
മുതൽ 20 - 10 - 2010 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ 
ആഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില അസ്സൽ 700 രൂപയും വിൽപ്പന 
നികുതി പുറമേയും വരുന്നതാണ്. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസിൽ 
നിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 


Sealed tenders in the prescribed froms are invited for 
the Repair of Water Still Machine in C .S .R . to Medical 
College Hospital, Kozhikode . 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted as No. S3 /11139/ 10 . 


( ഒപ്പ്) 


ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
ആരോഗ്യം, തൃശ്ശൂർ. 

(ആരോഗ്യം) 


E . M. D - 1 %. 


Price of tender ( in duplicate )+ ST (Cash only/Money 
Order) - Rs. 337. 


ലഘദർഘാസ് പരസ്യം 


Last date and time for close of sale of tender 
forms -19 - 10-2010 , 3 p . m . 


നമ്പർ ബി2 - 10757 /2010. 

2010 സെപ്റ്റംബർ 27. 
പകർച്ചവ്യാധി രോഗപ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പരിപാടിയുടെ 
ഭാഗമായി തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസിലേക്ക് ആന്റിമലേറിയ 
മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കളിൽ വിതരണ 
ക്കാ രിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Last date and time for receipt of tender – 
20 -10- 2010, 5 p . m . 


Date and time for opening of tender - - 21 - 10 - 2010 , 
12 noon . 


DETAILS OF ITEMS 


Date upto which the rates are to be firm — 30 -11- 2010 . 


1. Pyrethrmn Extract 2 % 
2 . Solfare powder 
3. K - Othrin powder 
4 . Tab : Premagwine-7.5mg. 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 


ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസുകൾ “ Tender for Anti 
Malaria Drugs എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
( ആ രോ ഗ്യം ), ത്യശ്ശൂർ എന്ന മേൽ വിലാ സ ത്തിൽ 
23 - 10 -2010 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കു മുൻപായി ലഭിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
12.30- ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഹാജരുള്ള കക്ഷികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ദർഘാസിനോടും 
കൂടെ 100 രൂപയുടെമുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ 
എഗ്രിമെന്റും 500 രൂപയുടെ ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് ( ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്) നിരതദ്രവ്യ 
മായും അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കിലോ 
ഗ്രാമിന് ലിറ്ററിന് എന്ന തോതിൽ വിൽപ്പന നികുതി അടക്കം 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 75 % സംഭരണ കാലാവധി 
ഉള്ളവയായിരിക്കണം. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
സി . എസ്. ആർ.- 

ലുള്ള വാട്ടർ സ്റ്റിൽ മെഷീൻ റിപ്പയർ 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെന്ററുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
- എസ്3 - 11139/ 08 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) -രൂപ 337. 

ടെൻഡർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 10 - 2010, വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

ടെൻഡർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
20 - 10 - 2010, 5 മണി. 


ഇതിലേക്കായുള്ള ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 
18- 10 - 2010 -ാം തീയതി മുതൽ 20 - 10 - 2010 -ാം തീയതി വൈകിട്ട് 
അഞ്ച്മണി വരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില 
അസ്സൽ 400 രൂപയും വിൽപ്പന നികുതി പുറമേയും ഒടുക്കി 
യാൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും 
നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 


ടെൻ ഡർ പൊളിക്കു ന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 21- 10 - 2010, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെൻഡറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി- - 30 - 11- 2010. 


- ടെൻഡർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ മേൽവിലാസം - സൂപണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 
തൃശ്ശൂർ. 

(ആരോഗ്യം). 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd.) 
Superintendent. 
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ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്ന തിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 
- വിലാസത്തിൽ രൊക്കം പണം അടച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
പ്രസ്തുത ഫോറത്തിൽ മാത്രം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
തുമാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകൾ, 
ഡാറ്റുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ എന്നിവ സ്വീകരി 
ക്കുകയോ വി. പി . പി.യായി അയച്ചുതരുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. 


| RE - TENDER NOTICE 
No. 32/12597/ 2010 . 

23rd September 2010. 
Sealed competitive and superscribed tenders are 
invited from reputed Pharmaceutical Manufacturers/ 
Suppliers of Insecticides for Control of Vector Borne 
Diseases of the Kannur District. 

Tenders should be superscribed “ Re-tenders for the 
supply of Insecticides for the Control of Vector Borne 
Diseases for the year 2010 - 11 ” and addressed to the 
District Medical Officer of Health , Kannur, Civil 
Station P . O ., Kannur -670 002. The item -wise rates quoted 
should be including sales tax , VAT etc. 


- കീടനാശിനികളുടെ പേര് വിവരവും ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച 
നിയമാവലികളും ആ ഫീസ് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 


ഉദ്ദേശ അടങ്കൽതുക 1, 30 ,000 രൂപ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - രൂപ 400 + 12.5 % വാറ്റ്. 
പകർപ്പ് രൂപ 200 + 12.5 % വാറ്റ്. 


Intending tenderers may on application to the District 
Medical Officer ( H ), Kannur, obtain the requiste tender 
forms against cash remittance , in which the tender to be 
submitted . Cheques, Postal Orders, Demand Draft etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms and the 
tender forms will not be sent by VPP. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതി - 14 - 10 - 2010 
മുതൽ 20 - 10 - 2010 വരെ. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 23- 10 -2010 , 1 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 23 - 10 -2010 , 
2 . 30 മണി. 


നിരക്ക് നിലവിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 31- 3 - 2011 . 


List of Insecticides and condition of tenders can be 
had from the office along with tender forms during the 
working hours. 

Probable Amount of Cost - Rs. 1,30 ,000 . 
Cost of tender form : 

Original -Rs. 400 + 12. 5 % VAT. 

Duplicate -- Rs. 200 + 12.5 % VAT. 
Date for sale of tender forms— 14 - 10 - 2010 to 
20 -10 -2010 . 


സാധനം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലയളവ് വിതരണ 
അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് 5 ദിവസത്തിനകം. 


- പുനർ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ആഫീസ് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


Last date and time for receipt of tender forms — 
23- 10 - 2010, 1 p. m. 

Date and time of opening of tender forms 
23-10-2010 , 2.30 p. m . 


- 1 . K - Othrine 
- 2. Solfac 


- 
- 


2. 5 WP (Delta Methrine) 
10 WP (Synthetic Pyrethroid). 


Date upto which the rates are to be remain firm for 
acceptance 31 - 3 - 2011 . 


District Medical Office, 
Kannur. 


( Sd.) 
District Medical Officer (H ). 


- Period of supply - Within 5 days of receipt of 
supply order. 

Further details if any can be had from the office of 
the undersigned during working hours . 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 


(1 ) 


[ No. 34/2010 -11 / MCTCR ) 


- ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ (ആരോഗ്യം) , കണ്ണൂർ 
(പാണികളിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് 
ആവശ്യമായ കീടനാശിനികൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ " പ്രാണികളിലൂടെ പകരുന്ന 
രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ കീടനാശിനികൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുനർ ദർഘാസ് 2010 - 2011 ” എന്ന് 
ആലേഖനം ചെയ്യേണ്ട തും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ആഫീസർ 
(ആരോഗ്യം), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി. ഒ., കണ്ണൂർ- 670 002 എന്ന 
പേരിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ഓരോ ഇനത്തിന്റെയും നിരക്ക്, 
തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. 


No . C5 - 13884/2010 / MCTCR (1 ). 6th September 2010 . 

Sealed tenders are invited for the supply of Electric 
Power Drilling, Reaming and Bone Cutting System (1 No.) 
to Department of Orthopaedics of Medical College , 

Thrissur. The tender should be superscribed “ Tender 
- No . 34/2010 -11/ MCTCR for the supply of Electric Power 

Drilling , Reaming and Bone Cutting System (1 No.)” for 
the Department of Orthopaedics and addressed to the 
Principal, Medical College, Thrissur. The last date fixed 
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for the receipt of tender is at 1 p . m . on 23 -10 -2010 and 
opening is at 3 p . m . on 23 - 10 -2010 . Sale of tenders will 
be closed on 22 - 10 - 2010 , 4 p . m . The cost of tender form 
is Rs. 416 and duplicate copy is Rs. 208. The tender form 
is not transferable. Only Money Order will be accepted 
towards cost of tender form till 14 - 10 -2010 at 
4 p . m . and Rs. 50 should be sent additionally if needed 
by post. Further details can be had from the office of the 
undersigned . 


ദർ ഘാ സു കൾ 35 / 2010 - 11/ മെ . കോ . തൃ . എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തൃശ്ശൂർ, മുളംകുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
23- 10 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതും 
ആകു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദി വസം 3 മണിക്ക് 
ബന്ധ പ്പെട്ട വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 416 രൂപ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 200 രൂപ. ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതി 22 - 10 - 2010 , 4 മണി. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 13 - 10 - 2010 , 4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 രൂപ ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രില്ലിംഗ്, 
റീമിംഗ് ആന്റ് ബോൺ കട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (1 എണ്ണം) 
സപ്ലേചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ 34 /2010 -11/ മെ . കോ . തൃ . എന്ന് രേഖപ്പടു 
ത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
മുളംകുന്ന ആ കാവ്- 680 59 6 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
23 - 10 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതും 
ആകു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദി വസം 3 മണിക്ക് 
ബന്ധ പ്പെട്ട വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു ന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 416 രൂപ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 208 രൂപ. ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതി 22 - 10 - 2010 , 4 മണി. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 14 - 10 - 2010 , 4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 50 രൂപ ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


- (3) 

| [ No. 32/2010 - 11/ MCTCR ) 
No. C6- 6437/2010/ MCTCR . 8th September 2010 . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
1 Number of Indirect Ophthalmoscope to the Department 
of Ophthalmology , Medical College , Thrissur. The tender 
should be superscribed “ Tender No . 32 /2010 -11/MCTCR 
for the supply of 1 Number of Indirect Ophthalmoscope 
to the Department of Ophthalmology ” and addressed to 
the Principal, Medical College , Thrissur. The last date 
fixed for the receipt of tender is at 1 p .m . on 23 - 10 - 2010 
and opening is at 3 p .m . on 23 - 10 -2010 . Sale of tender 
will be closed at 4 p .m . on 22 - 10 -2010 . The cost of tender 
form is Rs. 420 and duplicate copy is Rs . 210 . The 
tender form is not transferable. Money Order will be 
accepted towards cost of tender form till 13 - 10 - 2010 . 
Rs. 50 should be sent additionally if needed by post. 
Further details can be had from the office of the 
undersigned. 


- (2 ) 


( No. 35/2010 - 11 / MCTCR ) 


No. C5 -13884/2010 / MCTCR . 6th September 2010 . 

Sealed tenders are invited for the supply of 
Various Equipments to Department of Orthopaedics of 

Medical College , Thrissur. The tender should be 
superscribed “ Tender No. 35 /2010 - 11/MCTCR for the 
supply of various equipments for the Department of 
Orthopaedics and addressed to the Principal, Medical 
College , Thrissur. The last date fixed for the receipt of 
tender is at 1 p . m . on 23- 10 - 2010 and opening is at 
3 p . m . on 23 - 10 - 2010 . Sale of tenders will be closed on 
22 -10 -2010 , 4 p . m . The cost of tender form is Rs. 416 and 
duplicate copy is Rs. 208. The tender form is not 
transferable . Only Money Order will be accepted towards 
cost of tender form till 13 - 10 - 2010 , 4 p . m . and Rs. 50 
should be sent additionally if needed by post. Further 
details can be had from the office of the undersigned . 

-- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ 
സപ്ലേചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നുംമുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


-- ത്യശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഒഫ് ത്താൽ മോ ളജി ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ 
ഇൻഡയറക്ട് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് (1 എണ്ണം) സപ്ളെ 
ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ നമ്പർ 32 /2010 - 11 / എം . സി. ടി. സി.ആർ. എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തൃശ്ശൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്- 680 596 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
23 -10 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതും 
ആകു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് 
- ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ആണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 420 രൂപ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില 210 രൂപ. ഫോറം വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 22 - 10 - 2010 , 4 മണി. മണിയോർഡർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 13 - 10 - 2010 , 4 മണി. ഫോറം 
തപാലിൽ ലഭിക്കണ മെ ന്നു ള്ള വർ 50 രൂപ ചേർത്ത് 
മണി യോർഡർ അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകിക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾക്ക് ഓ ഫീ സു മാ യി പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


GovernmentMedical College, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Principal. 
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TENDER EXTENSION NOTICE 


No. S2-10677/ 2010/ MCC. 


23rd September 2010 . 


- 100 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ പ്രതത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം 
പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പണം 
അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കു 
ന്നതാണ്. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized distributors 
for the supply of Antibiotic Discs for Department of 
Microbiology of Medical College, Kozhikode . 

The envelop containing the tenders should 
superscribed Tender No. S2 / 10677 / 2010 /MCC for 
the supply of Antibiotic Discs due on 25 - 10 - 2010 and 
should be addressed to the Principal, Medical College, 
Calicut-673 008 . Belated tender will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11. 30 a. m . on 25 - 10 - 2010 in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by Registered Post on payment by Money Order from 
the Principal, Medical College , Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheques , Drafts , Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 


നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the Medical College, 
Kozhikode . 


| (Sd .) 
Principal. 


GLOBAL TENDER EXTENSION NOTICE 


No. S1/11111/2010 /MCC . 


30th September 2010 . 


Each tenderers should send along with the tender an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth Rs. 100 and EMD @ 1 % of the total 
cost of the items tendered for. 

Rate should be quoted against payment in Indian 
Rupees only. The tenders without the required Earnest 
Money Deposit and agreement and not satisfying the 
other tender conditions are liable to rejected without any 
notice . Duplicate copy of the tender forms can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be submitted on demand . 

Further details can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during working hours. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് വിവിധ ആന്റിബയോട്ടിക് ഡിസ്കകൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസുകൾ എസ്2/ 10677/ 2010 / എംസിസി എന്ന മേലെഴു 
ത്തോ ടു കൂടി പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്, കേരളം -673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ 25- 10 -2010 - ന് രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്ന് നേരിട്ടും നിശ്ചിത ദിവസ 
ത്തിനുമുമ്പ്മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കുന്ന പക്ഷം രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ളുടെ 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 
സ്റ്റാമ്പ്മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the original manufacturers / 
accredited agencies for installing Modular Operation 
Theatre /ICU Complex as per the dimensions in the 
layout attached with the tender (turnkey solution 
| including Design , Fabrication, Installation , Testing & 

Commissioning ) in the Superspeciality Block , Medical 
College, Calicut, Kerala , India . Tender forms can be had 
from the Office of the Principal, Medical College , Calicut 
directly on payment of Rs. 28 , 125 and by Registered Post 
on payment of Rs. 28 ,175 by Money Order. The last date 
of receipt of tenders is 5 p. m . on 22 -10-2010. Tenders will 
| be opened at 11 a. m . on 23 -10- 2010 in the presence of 

such tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. Belated tenders will not be 
accepted . The bidder should submit their quote in 
duplicate . 

The Pre-qualification bid , Technical bid and Financial 
bid must be submitted in separate sealed covers and 
should be superscribed as such . The bidder should 
submit the detailed drawing of the project they submit in 
soft and hard copy along with the technical bid . While 
evaluating the tenders , the committee will first open 
pre- qualification bid and successful tenders will only be 
considered for opening the technical bid and so on . 


Details of tender, pre - qualifications and specification 
of the item can be had from the Office of the Principal, 
Medical College, Calicut, Kerala, India during working 
hours from 10 . 15 a . m . to 5. 15 p . m . 


റ 


23 


Tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms direct will be closed on 14- 10 -2010 , 3 p . m . and by 
Post will be closed on 11- 10 -2010 , 3 p.m . Neither Cheque, 
Draft , Postage Stamps etc. will be accepted towards the 
cost of tender form nor will the forms be send by VPP . 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
- ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതില്ല . ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷനും 
പ്രവർത്തി സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


IMPORTANT 


പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് 


The tender should be sent along with an agreement 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 
Rs. 100 (Rupees hundred only ) and EMD Rs. 17,00 ,000 
(Rupees Seventeen Lakhs only ) within the Technical bid . 
Rate should be quoted against Indian Rupee Payment 
only. All taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Payment will be made in Indian Rupees. The tender without 
the required agreement and EMD and tender not quoted 
against Indian Rupees payment are liable to be rejected . 
Specimen copy of the agreement is annexed to the 
prescribed tender form . Stamp Paper will be supplied to 
the firm outside Kerala on request along with the 
remittance of Rs. 150 (Rupees one hundred and fifty only) 
( Rs . 100 towards the cost of Stamp Paper and 
Rs. 50 as Incidental Charges) by Money Order . Insurance 
coverage and freight charges till the installation point 
loading and unloading charges , erection and commissioning 
charges should be bornne by the tenderer. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം 100 രൂപ വിലയുള്ള കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപതം 17,00, 000 
രൂപ (പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ടെക്നിക്കൽ ബിഡിനോ 
ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വില ഇന്ത്യൻരൂപയിലാണ് 
രേഖപ്പെടു ത്തേ ണ്ടത്. ബാധക മായ എല്ലാ നികുതികളും 
കൃത്യമായി കാണിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള 
എഗ്രിമെൻറും നിരതദ്രവ്യവും ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മുന്ന റി യി - മി ല്ലാതെ നിര സി ക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിലെ മാതൃക്രപ്രകാരമാണ് എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. 
ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം 150 രൂപയുടെമണി ഓർഡർ അയച്ചാൽ 
കേരളത്തിനുപുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരള മുദ്രപതം 
അയച്ചു ത രു ന്ന താ ണ്. എല്ലാ അ നു ബന്ധ ചെല വു കളും 
ദർഘാസുകാരൻ നേരിട്ട് വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 


Office of the Medical 
College, Calicut-8. 


( Sd.) 
Principal. 


Technical Education Department 


SHORT TENDER NOTICE 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൂപ്പർ 
്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ മോഡുലാർ ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്റർ 
തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം (ദർഘാസ് ഫോറത്തോടൊപ്പം വെച്ച 

കെച്ചിനെ ആധാരമാക്കി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഐസിയു 
വിന്റെ ഡിസൈൻ, ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ടെസ്റ്റിംഗ് 
കമ്മീ ഷ നിംഗ് ഉൾപ്പ ടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തി ക ളും ) 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അംഗീകൃത 
ഏജൻസികളിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


| [ No . 10 /10/ 23 / Arch.) 


No.P3 / 8048/ 10 / Arch . 

| 16th September 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Desktop Computer - 12 Nos. for the use of Bus of College 
of Engineering , Thiruvananthapuram . 


EMD - 1 %. 


Cost of tender form : 


Original - Rs. 1 ,040 . 


ദർഘാസുകൾ “ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 1/ 11111 / 2010 / 
എംസിസി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൂപ്പർ 
സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്ന 
തി ലേക്ക്” എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടു കൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോ ട് , കേര ളം , 
പിൻ കോഡ് 673 003 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 28,125 രൂപ നേരിട്ടടച്ചാൽ ദർഘാസ് 
ഫോറം 14 - 10 - 2010, 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാൽ 
വഴിയുള്ള ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 28,175 രൂപയാണ്. 
ദർഘാസുകൾ 23 - 10 - 2010 രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 
ദർ ഘാ സു കാ രു ടെയോ അംഗീ ക ത ഏജന്റി ന്റെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. തപാൽവഴി ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ൾ ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 11 - 10 - 2010 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. 


Duplicate — Rs. 520. 

By post ( Original) — Rs. 1,080 . 

Last date and time of sale of tender form 
| 20 -10 -2010, 2 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 21- 10- 2010, 
3 p . m . 


Date and time of opening of tender — 22 - 10 - 2010 , 
11 a. m . 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പ ന യുടെ അവ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 20 - 10 - 2010 , 2 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 21- 10 - 2010, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 10 -2010, 11 മണി. 


Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances. The tender forms are not 
transferable. Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
conditions the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of Rs . 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 

-- എഞ്ചിനീയ റിംഗ് കോളേജിലെ ആർക്കിടെ ക് ചർ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആവശ്യമായ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ - 
12 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപന 
ങ്ങളിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജനൽ - രൂപ 1, 040 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് -രൂപ 520. 
തപാൽ വഴി - രൂപ 1,080 . 


- ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ത പ രം - 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചുലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും 
100 രൂപ വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ 
പ്രതവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസംവരെ 
വിലനിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


